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AVIATION  SYSTEM  SAFETY  RISK  MANAGEMENT  TOOL  ANALYSIS 
VOLUME  II:  APPENDICES 


INTRODUCTION 

This  is  the  second  volume  of  a  two-volume  report  that  describes  the 
collection  and  analysis  of  aircraft  component  and  part  failure  data  for  the 
UH-60  and  UH-1  helicopters. 

Volume  I  presents  the  background  of  the  project,  describes  the 
methodology  used  to  obtain  and  analyze  the  data,  presents  the  results  of  the 
analysis,  and  recommends  potential  areas  for  further  research. 

Volume  II  contains  Appendices  A  and  B.  Appendix  A  contains  tables  that 
list  the  failed  UH-60  parts  sorted  by  component  group.  Appendix  B  contains 
tables  that  list  the  failed  UH-1  parts  sorted  by  component  group.  For  each 
failed  part  name,  the  tables  display  the  number  of  failures  and  the  failure 
rate  for  each  fiscal  year  from  1981  to  1990  and  for  the  10-year  period. 
Following  each  component  group  table  is  a  list  of  all  records  within  that 
group.  The  list  displays  the  failed  part  name,  part  number,  fiscal  year  of 
occurrence.  Army  mishap  classification,  and  accident  case  number. 


3 


APPENDIX  A 

UH-60  Component  Analysis  Table  and  Accident  Record  List 


Component  and  part  failure  data  were  analyzed  for  the 
Army  UH-60  helicopter  fleet  for  fiscal  years  (FYs)  1981  - 
1990.  The  data  were  organized  into  14  major  component  groups 
with  the  failed  parts  listed  alphabetically  within  each 
group.  The  tables  in  Appendix  A  display  the  number  of  times 
each  part  failed  for  each  FY  in  the  top  line  of  each  row  and 
the  corresponding  failure  rate  per  100,000  flight  hours  on 
the  second  line .  Also  displayed  for  each  part  is  the  total 
number  of  failures  and  the  failure  rate  for  the  10-year 
period.  Additionally,  each  component  group  table  is  followed 
by  a  list  of  records  within  the  group.  This  list  displays 
the  failed  part  name,  part  number,  FY  of  occurrence.  Army 
mishap  classification  {AMC  categories  A-E) ,  and  accident  case 
number.  An  X  in  the  box  in  the  far  right  column  of  the  list 
indicates  the  record  is  a  duplicate  and  was  not  used  to 
calculate  rates.  Part  names  in  both  the  tables  and  the  lists 
are  truncated  to  10  or  fewer  characters  because  of  data  base 
space  limitations.  Complete  part  nomenclature  can  be 
obtained  by  referencing  the  part  number  in  the  appropriate 
aircraft  parts  manual. 
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UH-60  Component  Analysis 


UH-60  Component  Analysis 


Component: 

AIRFRAME 

Part 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988  j 

1989 

1990 

Total 

WIND  PANEL 

wm 

1 

1 

.55 

.09 

WINDOW 

1 

1  I 

2 

1.31 

.56  j 

.18 

WINDOW  DEI 

1 

1 

.65 

.09 

WINDSHIELD 

1 

2 

1 

■■I 

2 

1 

2  i 

4 

4 

17 

2.96 

3.92 

1.31 

1.83 

.65 

1.13  1 

2.18 

2.15 

1.53 

WIPER  ARM 

imiin 

1 

1 

mHn 

.65 

.09 

WIPER  BLAD 

■jH 

1 

1 

.91  i 

.09 

5 

9 

10 

5 

5 

5 

11 

12  j 

8 

10 

80 

1  Old 

14.82 

17.65 

16.03 

6.55 

6.45 

4.57  1 

7.16 

6.78  1 

4.36 

5.39 

7.21 
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UH~60  Accident  Records 


Component:  AIRFRAME 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

STUD 

26S84 

85 

D 

850305101 

STUD 

26S86 

85 

D 

850305101 

STUD 

26S88 

85 

D 

850305101 

□ 

HANDLE 

4262 

90 

E 

900706111 

□ 

WIND  PANEL 

7020601001104 

89 

E 

890916041 

□ 

WINDSHIELD 

7020601003101 

81 

E 

810714091 

□ 

WINDSHIELD 

7020601003101 

82 

E 

811213021 

□ 

WINDSHIELD 

7020601003101 

82 

E 

811117081 

□ 

WINDSHIELD 

7020601003101 

84 

E 

840402031 

□ 

WINDSHIELD 

7020601003101 

86 

E 

860904021 

□ 

WINDSHIELD 

7020601003102 

87 

D 

870116091 

□ 

WINDSHIELD 

7020601003102 

88 

E 

880116051 

□ 

WINDSHIELD 

7020601003102 

89 

E 

890715081 

□ 

WINDSHIELD 

7020601003102 

90 

E 

900117241 

□ 

TRACK 

7020702727046 

81 

E 

810413101 

□ 

DOORSTOP 

7020702727124 

89 

C 

881202141 

□ 

TRACK  ASSY 

7020702727577 

83 

E 

821018191 

□ 

BEAM  ASSY 

7021204702041 

85 

D 

850202041 

□ 

FAIRING 

7021502312047 

87 

D 

870722051 

□ 

FAIRING 

7021502312047 

88 

D 

871023021 

□ 

FAIRING 

7021502312047 

87 

E 

861210051 

□ 

COVER  DRIV 

7021505002041 

88 

D 

880822051 

□ 

COVER  DRIV 

7021505002042 

82 

c 

820423081 

□ 

WIND  ASSY 

7021601007041 

82 

c 

811107071 

□ 

DOOR  ASSY 

7021701010047 

90 

D 

900524101 

□ 

DOOR  ASSY 

7021702701046 

88 

D 

871103101 

□ 

TRACK  ASSY 

7021702702041 

82 

C 

820721061 

□ 

TRACK  ASSY 

7021702702041 

83 

C 

821111071 

□ 

TRACK  ASSY 

7021702702042 

83 

E 

830120071 

□ 

TRACK  ASSY 

7021702702042 

83 

E 

821019111 

□ 

TRACK  ASSY 

7021702702048 

90 

E 

900407051 

□ 

WINDOW 

7021702705042 

88 

D 

871005171 

□ 

SPT  ASSY 

7021702717041 

87 

D 

870812131 

□ 

VIBRATOR  A 

7021902106041 

81 

E 

810409271 

□ 

COVER 

7021904400106 

82 

E 

820518191 

□ 

DOOR  ACCES 

7021904704041 

87 

D 

861124111 

□ 

COWLING 

7030202141044 

85 

D 

850116021 

□ 

COWLING 

7030202141044 

88 

D 

880204041 

□ 
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UH-60  Accident  Records 


1  Component:  AIRFRAME  | 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

COWLING 

7030202141044 

88 

D 

880316021 

□ 

DOOR  ASSY 

7050003050042 

81 

C 

810930091 

□ 

DOOR  ASSY 

7050003050042 

83 

c 

821213101 

□ 

HINGE  ASSY 

HI 16519 

83 

C 

821117051 

□ 

BRNGINBD 

KSBY520CRXD3 

81 

E 

810824141 

□ 

SCREW  MACH 

MS27039108 

85 

D 

850202041 

□ 

BEARING 

MS276435 

87 

E 

870304081 

□ 

COVER  STEP 

NOTREC 

89 

E 

890518071 

□ 

FAIRING 

NOTREC 

87 

D 

870309031 

□ 

FASTENERS 

NOTREC 

86 

E 

860728041 

□ 

HINGE  ASSY 

NOTREC 

88 

E 

880127161 

□ 

LATCH 

NOTREC 

85 

D 

850912051 

□ 

LATCH 

NOTREC 

90 

C 

900914071 

□ 

LATCH 

NOTREC 

82 

E 

820419101 

□ 

MOTOR  AC 

NOTREC 

87 

E 

870115121 

□ 

MOTOR  AC 

NOTREC 

88 

E 

871112061 

□ 

MOTOR  AC 

NOTREC 

88 

E 

880516031 

□ 

NUT  PLATE 

NOTREC 

86 

D 

851113071 

□ 

SECONDARY 

NOTREC 

82 

C 

820209031 

SI 

SECONDARY 

NOTREC 

82 

C 

820209031 

□ 

STUD 

NOTREC 

90 

E 

900627181 

□ 

TRACK  ASSY 

NOTREC 

82 

E 

820504061 

□ 

WINDOW 

NOTREC 

84 

D 

831220081 

□ 

WINDOW  DEI 

NOTREC 

87 

E 

870308021 

□ 

WINDSHIELD 

NOTREC 

86 

E 

860114061 

□ 

WINDSHIELD 

NOTREC 

88 

E 

880108201 

□ 

WINDSHIELD 

NOTREC 

89 

E 

881216041 

□ 

WINDSHIELD 

NOTREC 

89 

E 

890421011 

□ 

WIPER  BLAD 

NOTREC 

86 

D 

860123171 

□ 

WINDSHIELD 

NPl  110011 

89 

E 

890228051 

□ 

WINDSHIELD 

NPlllOOll 

90 

E 

900430141 

□ 

WINDSHIELD 

NPl  110011 

90 

E 

891220061 

□ 

WINDSHIEID 

NPl 110012 

90 

mm 

891221041 

□ 

NUTSELFL 

RMLH2577108 

87 

861015011 

□ 

WIPER  ARM 

XCE20403H9020 

87 

D 

870518041 

□ 

MOTOR  AC 

XW2115711 

83 

E 

830826111 

□ 

MOTOR  AC 

XW2115711 

83 

E 

830901151 

□ 

MOTOR  AC 

XW2115711 

83 

E 

830202121 

□ 
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UH~60  Accident  Records 


\Component:  AIRFRAME 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

MOTOR  AC 

XW2115711 

83 

E 

830206071 

□ 

MOTOR  AC 

XW2115711 

84 

E 

840306191 

□ 

MOTOR  AC 

XW2115711 

84 

E 

840411141 

□ 

MOTOR  AC 

XW2115711 

84 

E 

840409101 

□ 

MOTOR  AC 

XW2115711 

88 

E 

880713051 

□ 

MOTOR  AC 

XW2115711 

89 

E 

890414101 

□ 

MOTOR  AC 

XW2115711 

90 

E 

891031181 

□ 
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UH-60  Component  Analysis 


Component:  AVIONICS 


Part 


ACCELEROME 


BATTERY 


CX)MPUTER 


CONNECTOR 


CONTROL 


CONTROL FL 


PANEL 


PANEL  HSI 


RADIOS 


RECEIVER  R 


SELECTOR  M 


SIGDATCON 


TRANSPONDE 


VOR  RADIO 


Total 


1981  1982  1983  \  1984  1985  1986  1987  1988  i  1989  1990  Total 


I 

.09 


1 

.09 


2 

.18 


1 

.09 


1 

.09 


1 

.09 


1 

.09 


1 

.09 


1 

.09 


3 

.27 


1 

.09 


2 

.18 


2 

.18 


2 

.18 


1 

1 

1.31 

1.29 

1 

1 

.65 

.56 

2 

2 

3  1 

1.3 

1.13 

1.64 

UH-60  Accident  Records 


Component:  AVIONICS 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

PANEL  HSI 

7045001901102 

84 

E 

831003081 

□ 

CONTROL  FL 

7090201070045 

85 

E 

850417211 

□ 

ACCELEROME 

90163901 

83 

E 

830311121 

□ 

SELECTOR  M 

C10998A 

82 

E 

820916171 

□ 

CONTROL 

C6533 

90 

E 

900803041 

□ 

SIGDATCON 

CV3338ASN128 

84 

E 

840808081 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

85 

E 

850717131 

□ 

COMPUTER 

NOTREC 

89 

E 

881004101 

□ 

COMPUTER 

NOTREC 

89 

E 

890907151 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

83 

E 

830119131 

□ 

PANEL 

NOTREC 

85 

E 

850731021 

□ 

RADIOS 

NOTREC 

87 

E 

870720061 

□ 

RECEIVER  R 

NOTREC 

88 

E 

871008071 

□ 

SIGDATCON 

NOTREC 

89 

E 

890518121 

□ 

TRANSPONDE 

NOTREC 

87 

E 

870114021 

□ 

TRANSPONDE 

NOTREC 

88 

E 

871104081 

□ 

VOR  RADIO 

NOTREC 

84 

E 

840530031 

□ 

VOR  RADIO 

NOTREC 

84 

E 

840915081 

□ 

RECEIVER  R 

R2139ARN123V 

84 

E 

831215041 

□ 

RECEIVER  R 

R2139ARN123V 

85 

E 

850720051 

□ 
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UH-60  Component  Analysis 


UH-60  Accident  Records 


Component:  CARGO/PERS  j 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

SUNG 

3885000001043 

90 

E 

891105051 

□ 

CARGO  HOOK 

7080002503102 

88 

D 

871019081 

□ 

CARTRIDGE 

FE759026 

86 

E 

860612171 

□ 

CARTRIDGE 

FE759065 

82 

C 

820412091 

□ 

KEEPERASSY 

FE759071 

83 

C 

830916111 

□ 

SPRING 

FE759092 

86 

D 

860214071 

□ 

SPRING 

FE759092 

90 

C 

900904021 

□ 

CABLE 

NOTREC 

87 

D 

870825201 

□ 

CARGO  HOOK 

NOTREC 

83 

C 

830917011 

□ 

CARGO  HOOK 

NOTREC 

83 

C 

830422161 

□ 

CARGO  HOOK 

NOTREC 

83 

C 

830214041 

□ 

CARGO  HOOK 

NOTREC 

84 

D 

831118111 

□ 

CARGO  HOOK 

NOTREC 

89 

D 

881021071 

□ 

CARGO  HOOK 

NOTREC 

84 

E 

840725061 

□ 

CARGO  RELE 

NOTREC 

88 

E 

871110131 

□ 

WIRING 

NOTREC 

84 

E 

840214191 

□ 

UH-60  Component  Analysis 
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UH-60  Component  Analysis 


Component: 

ELECTRICAL 

Part 

1981 

J982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988  I 

1989 

1990 

Total 

STARTER 

1 

mm 

1 

.65 

.09 

STARTER  EN 

2 

2 

4 

1.09 

1.08 

.36 

STATOR  ALT 

1 

4 

3 

9 

17 

.65 

2.26  I 

1.64 

4.85 

1.53 

SWITCH 

IIIIH 

1 

■jjjjH 

2 

3 

1.96 

1.09 

.27 

SWITCH  ROT 

1 

1 

.54 

.09 

SWITCH  STA 

n 

mn 

1 

1 

IHH 

.54 

.09 

TRANSDUCER 

1 

1 

1.6 

miiiin 

.09 

VALVE  SOLE 

2 

1 

1 

2 

5 

11 

3.21 

1.31 

.65 

1.09 

2.69 

.99 

WIRE 

1 

1 

■■■ 

4 

2  i 

3 

1 

12 

iiiiiiiii 

1.6 

1.31 

2.6 

1.13  : 

1.64 

.54 

1.08 

6 

10 

17 

10 

7 

13 

22 

21  i 

23 

45 

174 

I  Old 

17.78 

19.61 

27.24 

13.11 

9.04 

11.87 

14.33 

11.86  1 

12.54 

24.24 

15.67 
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1711-60  Accident  Records 


Component:  ELECTRICAL 


Number 


PANEL 

CONTROLUN 

SWITCH 

SPLINE  ADA 

SPLINE  ADA 

CONTROLUN 

CONTROLUN 

SENSOR  ROT 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

CONTROLUN 

CONTROLUN 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

VALVE  SOLE 

VALVE  SOLE 

VALVE  SOLE 

VALVE  SOLE 

VALVE  SOLE 

VALVE  SOLE 

VALVE  SOLE 

VALVE  SOLE 

SHAFT  ASSY 

STARTER  EN 

STARTER  EN 

STARTER  EN 

LAMP 

STATOR  ALT 
STATOR  ALT 
STATOR  ALT 


0109091A 

106200201 

1096921 

15945571 

15945771 

160200201 

160200201 

202788 

2101755BM 

21B1755BM 

21B1755BM 

21B1755BM 

21B1755C 

21B1755C 

28B26235C 

28B26235C 

28B3028DM 

28B3028DM 

28B3028DM 

28B3028DM 

28B3028DM 

28B3028DM 

321385031 

321385031 

321385031 

321385031 

321385031 

321385031 

321385031 

321385031 

35016143 

350530061 

350530061 

350530061 

4571 

6038T46P01 

6038T46P01 

6038T46P01 


FYiAMCl  Case  Number 


840417081  □ 

900430071  □ 

811023091  □ 

900530161  □ 

880720111  □ 

830128121  □ 

851105011  □ 

890503071  □ 

890917081  □ 

890208061  □ 

890914111  □ 

900621021  □ 

890720061  □ 

900509091  □ 

900110061 
900228091  □ 

90 1  D  1 900919041  □ 

87 1  E  1  870328061  □ 

880624091  □ 

890830181  □ 

891218061  □ 

900226121  □ 

830111221  □ 

890526051  □ 

881004141  □ 

900907061  □ 

900924071  □ 

900619081  □ 

900510161  □ 

900417091  □ 

900721041  □ 

890524061  □ 

890227091  □ 

900404271  □ 

900517051  □ 

870907031  □ 

880828041  □ 

880919091  □ 


A-13 


UH~60  Accident  Records 


Component:  ELECTRICAL 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  j 

STATOR  ALT 

6038T46P01 

88 

E 

871120051 

□ 

STATOR  ALT 

6038T46P01 

88 

E 

880508041 

□ 

STATOR  ALT 

6038T46P01 

89 

E 

890323101 

□ 

STATOR  ALT 

6038T46P01 

89 

E 

890426071 

□ 

STATOR  ALT 

6038T46P01 

89 

E 

881204081 

□ 

STATOR  ALT 

6038T46P01 

90 

E 

891101071 

□ 

STATOR  ALT 

6038T46P01 

90 

E 

891031121 

□ 

STATOR  ALT 

6038T46P01 

90 

E 

900706101 

□ 

STATOR  ALT 

6038T46P01 

90 

E 

900801041 

□ 

STATOR  ALT 

6038T46P01 

90 

E 

900628101 

□ 

STATOR  ALT 

6038T46P01 

90 

E 

900622081 

□ 

STATOR  ALT 

6038T46P01 

90 

E 

900626161 

□ 

STATOR  ALT 

6038T46P01 

90 

E 

891205021 

□ 

STATOR  ALT 

6038T46P0I 

90 

E 

900220161 

□ 

CONTROL  UN 

7030303001107 

82 

E 

811028231 

□ 

CONTROL  UN 

7030303001107 

83 

E 

830119061 

□ 

CONTROL  UN 

7030303001107 

83 

E 

830815171 

□ 

CONTROL  UN 

7030303001107 

83 

E 

830722091 

□ 

CONTROL  UN 

7030303001107 

83 

E 

830918111 

□ 

CONTROL  UN 

7030303001107 

86 

E 

860527101 

□ 

CONTROL  UN 

7030303001107 

87 

E 

870225011 

□ 

VALVE  SOLE 

70306022107104 

83 

E 

830828041 

□ 

VALVE SOLE 

70306022107104 

84 

E 

840424131 

□ 

VALVE  SOLE 

70306022107104 

87 

E 

861003101 

□ 

SWITCH  STA 

7030610000104 

90 

E 

891030031 

□ 

STARTER  EN 

7030610000106 

90 

E 

891102121 

□ 

POSITION  S 

7040006712042 

86 

E 

860225061 

□ 

CENTRAL  DI 

7045001043110 

81 

E 

801216151 

□ 

SENSOR  ROT 

7045001043113 

84 

D 

831026161 

□ 

SENSOR  ROT 

7045001043113 

82 

E 

811209111 

□ 

SENSOR  ROT 

7045001043113 

83 

E 

830123051 

□ 

SENSOR  ROT 

7045001043113 

83 

E 

821028121 

□ 

SENSOR  ROT 

7045001043113 

83 

E 

821202181 

□ 

SENSOR  ROT 

7045001043113 

85 

E 

850831021 

□ 

SENSOR  ROT 

7045001043113 

87 

E 

870220271 

□ 

SENSOR  ROT 

7045001043113 

87 

E 

870109011 

□ 

SENSOR  ROT 

7045001043113 

87 

E 

870824091 

□ 

PANEL  ASSY 

7045001090 

90 

E 

900618141 

□ 

A-14 


UH-60  Accident  Records 


Component:  ELECTRICAL 


Part 

Number 

FY 

AMC 

I  Case  Number 

CENTRAL  DI 

705001043118 

85 

E 

850924051 

□ 

RHEOSTAT 

7055001017101 

86 

D 

860619301 

□ 

RHEOSTAT 

7055001017104 

88 

E 

880629121 

□ 

PANEL  CAUT 

7055001107103 

81 

E 

810124031 

□ 

PANEL  CAUT 

7055001107103 

82 

E 

820720141 

□ 

PANEL  CAUT 

7055001107103 

84 

E 

840209151 

□ 

PANEL  CAUT 

7055001107103 

84 

E 

840308141 

□ 

PANEL  CAUT 

7055001107103 

85 

E 

850724031 

□ 

PANEL  CAUT 

7055001107103 

85 

E 

850225061 

□ 

PANEL  CAUT 

7055001107103 

86 

E 

860514131 

□ 

PANEL  CAUT 

7055001107103 

88 

E 

880613081 

□ 

PANEL  CAUT 

7055001107103 

89 

E 

890105031 

□ 

ADVISORY  P 

7055001107107 

88 

E 

880330101 

□ 

PANEL  ASSY 

7055001108102 

83 

E 

830317121 

□ 

PANEL  ASSY 

7055001108102 

89 

E 

890725211 

□ 

CONTACTOR 

7055002027102 

86 

E 

851114201 

□ 

CONTACTOR 

7055002027102 

87 

E 

870611201 

□ 

CONTACTOR 

7055002027102 

90 

E 

900123111 

□ 

CONTROL  UN 

7055002031107 

81 

E 

801209011 

□ 

GENERATOR 

7055002031109 

81 

E 

801007121 

□ 

GENERATOR 

7055002031110 

82 

E 

811009011 

□ 

GENERATOR 

7055002031110 

85 

E 

841109031 

□ 

GENERATOR 

7055002031110 

87 

E 

870831021 

□ 

GENERATOR 

7055002031110 

87 

E 

870610271 

□ 

GENERATOR 

7055002031110 

87 

E 

870317171 

□ 

GENERATOR 

7055002031111 

90 

D 

900206261 

□ 

GENERATOR 

7055002031111 

82 

E 

820114041 

□ 

GENERATOR 

7055002031111 

82 

E 

820221081 

□ 

GENERATOR 

7055002031111 

82 

E 

811125101 

□ 

GENERATOR 

7055002031111 

83 

E 

830331101 

□ 

GENERATOR 

7055002031111 

86 

E 

860801031 

□ 

GENERATOR 

7055002031111 

88 

E 

871115021 

□ 

GENERATOR 

7055002031111 

88 

E 

880329111 

□ 

GENERATOR 

7055002031111 

90 

E 

900531021 

□ 

GENERATOR 

7055002032103 

85 

E 

841024021 

□ 

POTENnOME 

7055002052012 

90 

E 

900831051 

□ 

PANEL  ASSY 

7055002102045 

83 

E 

821214151 

□ 

PANEL  ASSY 

7055002102045 

85 

E 

850320121 

□ 
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UH~60  Accident  Records 


Component:  ELECl'RICAL 


Number 


PANEL  ASSY 

RELAY 

RELAY  PANE 

RELAY 

RELAY  PANE 

RELAY  PANE 

RELAY  PANE 

POWER  SUPP 

UGHTINST 

TRANSDUCER 

SWITCH  ROT 

ADVISORY  P 

ADVISORY  P 

ADVISORY  P 

PANEL  CAUT 

PANEL  CAUT 

SWITCH 

CONNECTOR 

RELAY 

RELAY 

CONNECTOR 

RELAY 

FUSE  LIMIT 

ALTERNATOR 

CENTRAL  DI 

CIRCUIT  BR 

CLAMP 

CONNECTOR 

CONNECTOR 

CONNECTOR 

CONNECTOR 

CONNECTOR 

CONNECTOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 


7055002102045 

7055002102047 

7055002102049 

7055002102051 

7055002105043 

7055002105043 

7055002107011 

7055005002107 

7055301003012 

7090102907104 

76904LF 

8334205 

8334205 

8334205 

1434202 

!434202 

^378645373 

VI8372395R0803N 

VIS2740115 

VIS2740115 

V1S27467T23F35S 

MS277515 

MS2893760 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 


FYIaMCI  Case  Number 


871216081  □ 

851212041  □ 

870629181  □ 

900118061  □ 

900220221  □ 
900628181  □ 

840329021  □ 

860627151  □ 

830908181  □ 

830103071  □ 

891211151  □ 

880113221  □ 

880627071  □ 

900712171  □ 

880728071  □ 

891206181  □ 

890831121  □ 

860306041  □ 

891108031  □ 

900315021  □ 

900501111  □ 

820408101  □ 

810121071  □ 

890321181  □ 

880208141  □ 

890314041  □ 

840309041  □ 

810422041  □ 

820209061  □ 

821213141  □ 

851021171  □ 

881223031  □ 

891107031  □ 

831023061  □ 

870728111  □ 

870427081  □ 

871211181  □ 

880920121  □ 


UH~60  Accident  Records 


Component:  ELECTRICAL 


Part 

Number 

AMC 

Case  Number 

LAMP 

NOTREC 

86 

E 

860609041 

□ 

MICRO  SWTT 

NOTREC 

87 

E 

870205061 

□ 

PANEL  ASSY 

NOTREC 

87 

E 

870609011 

□ 

PANEL  CAUT 

NOTREC 

86 

E 

860220021 

□ 

PANEL  CAUT 

NOTREC 

88 

E 

880726011 

□ 

RELAY 

NOTREC 

84 

E 

840808051 

□ 

RELAY  PANE 

NOTREC 

87 

E 

870305051 

□ 

SCREW 

NOTREC 

90 

E 

900129081 

□ 

STARTER 

NOTREC 

87 

E 

861007111 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

89 

E 

890711061 

□ 

WIRE 

NOTREC 

83 

E 

830725091 

□ 

WIRE 

NOTREC 

84 

E 

831019211 

□ 

WIRE 

NOTREC 

87 

E 

861007051 

□ 

WIRE 

NOTREC 

87 

E 

870811161 

□ 

WIRE 

NOTREC 

87 

E 

870708161 

□ 

WIRE 

NOTREC 

87 

E 

870424121 

□ 

WIRE 

NOTREC 

88 

E 

880923151 

□ 

WIRE 

NOTREC 

88 

E 

880422071 

□ 

WIRE 

NOTREC 

89 

E 

890613131 

□ 

WIRE 

NOTREC 

89 

E 

890621261 

□ 

WIRE 

NOTREC 

89 

E 

890430051 

□ 

WIRE 

NOTREC 

90 

E 

891129131 

□ 

UH-60  Component  Analysis 


Component:  ENGINE 


Part 


BAFFLE 


BEARING 


BLADE 


BLOWER 


BLOWER  SEP 


BOWLSEDIM 


CABLE  ASSY 


CABLE LOAD 


CAP 


CLAMP  LOOP 


COMPRESSOR 


CONTROLS 


CONVERTER 


COOLERASSY 


COTTER  PIN 


COVER  ASSY 


ELEC  CON  U 


ENGINE 


EXCITER  IG 


EXHAUST  EJ 


FILLER  CAP 


FILTERASSY 


FLANGE 


FUELCONTR 


GASKET 


GEAR  BOX 


1981  1982  1983  I  1984  1985  1986  1987  1988  i  1989  1990 


4  ! 

3 

9 

4 

9 

16 

13 

11 

9 

16 

11.85  ] 

5.88  j 

14.42 

5.24  j 

11.62 

14.61 

8.47 

6.21 

4.91 

8.62 

10  j 

11 

4 

1 

9 

8 

8 

25 

21 

20 

29.63  j 

21.58 

6.41 

1.31  1 

11.62 

7.31 

5.21 

14.12 

11.45 

10.77 

UH-60  Component  Analysis 
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UH-60  Component  Analysis 
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UH-60  Accident  Records 


Component:  ENGINE 


Part 

Number 

IBS 

AMC 

Case  Number 

ROLL  PIN 

0940562LDP 

81 

E 

810812161 

□ 

ROLL  PIN 

0940562LDP 

81 

E 

810218241 

□ 

ROLL  PIN 

0940562LDP 

81 

E 

810319021 

□ 

ROLL  PIN 

0940562LDP 

82 

E 

820424061 

□ 

ROLL  PIN 

0940562LDP 

83 

E 

830526151 

□ 

ROLL  PIN 

0940562LDP 

83 

E 

830123071 

□ 

ROLL  PIN 

0940562IJDP 

86 

E 

860124061 

□ 

ROLL  PIN 

0940562U>P 

86 

E 

851014011 

□ 

ROLL  PIN 

0940S62LDP 

90 

E 

900409101 

□ 

TRANSMITTE 

1122177 

90 

E 

900730111 

□ 

CLAMP  LOOP 

12J721568 

85 

D 

850129241 

□ 

CLAMP  LOOP 

12n21568 

85 

E 

850117031 

□ 

CLAMP  LOOP 

12J721568 

86 

E 

851021051 

□ 

CLAMP  LOOP 

12J721568 

87 

E 

870503021 

□ 

CLAMP  LOOP 

15J651568 

90 

E 

900926041 

□ 

N02ZLEFUE 

160238200 

86 

E 

851007081 

□ 

BLOWER 

2018016 

85 

E 

850227191 

□ 

SWITCH 

23358 

88 

E 

880909121 

□ 

LINEAR  ACT 

2746001045 

88 

E 

880105101 

□ 

VALVE  SEQU 

3033T30G01 

89 

E 

890621131 

□ 

VALVE SEQU 

3033T32G01 

81 

E 

810204081 

□ 

VALVE  SEQU 

3033T32G01 

83 

E 

830824071 

□ 

VALVE  SEQU 

3033T32G01 

84 

E 

840919131 

□ 

VALVE  SEQU 

3033T32G01 

85 

E 

850328021 

□ 

VALVE  SEQU 

3033T32G01 

85 

E 

850225241 

□ 

VALVE  SEQU 

3033T32G01 

86 

E 

860120041 

□ 

SHAFT  ASSY 

3033T72G01 

85 

E 

850909081 

□ 

HARNESS 

303ffr53601 

89 

E 

890211041 

□ 

MANIFOLD 

3046T18G01 

86 

E 

860805281 

□ 

MANIFOLD 

3046T18G01 

87 

E 

861210101 

□ 

EXCITER  IG 

4042T42G04 

88 

E 

880412041 

□ 

SEAL 

4045T77P02 

87 

E 

870605131 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T26C06 

83 

E 

830711221 

□ 

VALVE  ANn 

4046T28G03 

84 

E 

840519091 

□ 

VALVE  ANTI 

4046T28G03 

89 

E 

890521061 

□ 

VALVE 

404CT28G05 

85 

E 

841015011 

□ 

VALVE 

4046T28G05 

86 

E 

851210081 

□ 

VALVE 

4046T28G05 

86 

E 

860115011 

□ 

UH-60  Accident  Records 


Component:  ENGINE 


Part 

Number  | 

FY 

AMC 

Case  Number 

VALVE 

4046T28G05 

88 

E 

880111181 

□ 

VALVE 

4046T28G05 

88 

E 

880127151 

□ 

VALVE 

4046T28G05 

89 

E 

881118111 

□ 

VALVE 

4046T28G05 

90 

E 

900403011 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G02 

82 

E 

820217321 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G02 

84 

E 

840229051 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G03 

81 

E 

810220161 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G03 

81 

E 

810910061 

□ 

ELEC  CON U 

4046T29G03 

82 

E 

820206171 

□ 

ELEC  CON  U 

404ffn9G03 

82 

E 

820317061 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G03 

84 

E 

831207171 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G06 

83 

E 

830427181 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G06 

83 

E 

830304081 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G06 

83 

E 

830405111 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G06 

83 

E 

830820071 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G06 

83 

E 

830707101 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G06 

83 

E 

830907181 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G06 

84 

E 

840925131 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G06 

85 

E 

850722011 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G06 

85 

E 

850719021 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G06 

85 

E 

850212131 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G06 

85 

E 

850119051 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G06 

86 

E 

860220161 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G06 

86 

E 

860609141 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G06 

86 

E 

860612161 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G06 

86 

E 

860616201 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G06 

86 

E 

860723201 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G06 

86 

E 

860616111 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G06 

87 

E 

870817101 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G06 

87 

E 

870923041 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G06 

88 

E 

880611051 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G06 

88 

E 

880811071 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G06 

90 

E 

900517091 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G06 

90 

E 

891128041 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G06 

90 

E 

900822101 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G07 

81 

E 

810825171 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G07 

90 

E 

900711091 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G09 

84 

E 

840911061 

□ 

A-22 


UH-60  Accident  Records 


Component:  ENGINE 


Part 

Number 

AMC 

Case  Number 

ELEC  CON  U 

4046T29G09 

85 

E 

850815021 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G09 

85 

E 

850412111 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G09 

85 

E 

850412181 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G09 

86 

E 

860505051 

□ 

ELEC  CON  U 

404ffr29G09 

86 

E 

851002021 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G09 

86 

E 

851017061 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G09 

86 

E 

851010131 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G09 

87 

E 

870122071 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G09 

88 

E 

880220041 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G09 

88 

E 

880330151 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G09 

88 

E 

880729101 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G09 

88 

E 

871016111 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G09 

89 

E 

890518131 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G09 

89 

E 

890411051 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G09 

90 

E 

891022011 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G09 

90 

E 

900911141 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G10 

90 

E 

900320161 

□ 

ELEC  CON  U 

404ffn9G10 

90 

E 

900116071 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G10 

90 

E 

900709041 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G11 

86 

E 

860815041 

□ 

ELEC  CON  U 

4045129011 

86 

E 

860731091 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G11 

86 

E 

860701051 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G11 

86 

E 

860507021 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G11 

87 

E 

870320051 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G11 

87 

E 

870403191 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G11 

87 

E 

861125021 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G11 

87 

E 

870207051 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G11 

87 

E 

870605141 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G11 

88 

E 

880818091 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G11 

88 

E 

871104111 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G11 

88 

E 

880227051 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G11 

89 

E 

890814101 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G11 

89 

E 

881130211 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G11 

89 

E 

890909011 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G11 

90 

E 

891108111 

□ 

ELEC  CON  U 

404ffn9Gll 

90 

E 

900315071 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G11 

90 

E 

900403031 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G11 

90 

E 

900607051 

□ 
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Component:  ENGINE 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

ELEC  CON  U 

4046T29G11 

90 

E 

900607041 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G13 

88 

E 

871107021 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G13 

89 

E 

890713111 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G13 

89 

E 

890725121 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G13 

89 

E 

890417031 

□ 

ELEC  CON  U 

4046T29G13 

90 

E 

900423061 

□ 

FUELCONTR 

4046T52G01 

81 

E 

810515021 

□ 

FUELCONTR 

4046T52G04 

81 

E 

810226051 

□ 

FUELCONTR 

4046T52G04 

81 

E 

810902141 

□ 

FUELCONTR 

4046T52G04 

82 

E 

820326031 

□ 

FUELCONTR 

4046T52G04 

83 

E 

821101081 

□ 

FUELCONTR 

4046T52G06 

83 

E 

830810241 

□ 

FUELCONTR 

4046T52G06 

84 

E 

831105051 

□ 

FUELCONTR 

4046T52G06 

84 

E 

831114121 

□ 

FUELCONTR 

4046T52G06 

84 

E 

840607101 

□ 

FUELCONTR 

4046T52G06 

84 

E 

840516091 

□ 

FUELCONTR 

4046T52G06 

85 

E 

850927091 

□ 

FUELCONTR 

4046T52G06 

85 

E 

850321111 

□ 

FUELCONTR 

4046T52G06 

85 

E 

850411211 

□ 

FUELCONTR 

404ffr52G06 

85 

E 

841115111 

□ 

FUELCONTR 

4046T52G06 

86 

E 

860310101 

□ 

FUELCONTR 

4046T52G06 

86 

E 

860707101 

□ 

FUELCONTR 

4046T52G06 

87 

E 

870805171 

□ 

FUELCONTR 

4046T52G06 

89 

E 

890803221 

□ 

FUELCONTR 

4046T52G06 

90 

E 

900514021 

□ 

FUELCONTR 

4046T52G06 

90 

E 

900608011 

□ 

FUELCONTR 

4046T52G06 

90 

E 

900425081 

□ 

FUELCONTR 

4046T52G06 

90 

E 

891003111 

□ 

FUELCONTR 

4046T52G09 

86 

E 

860522111 

□ 

FUELCONTR 

4046T52G09 

87 

E 

861029081 

□ 

FUELCONTR 

4046T52G09 

88 

E 

880219141 

□ 

FUELCONTR 

4046T52G09 

88 

E 

871202191 

□ 

FUELCONTR 

4046T52G11 

89 

E 

890409031 

□ 

FUELCONTR 

4046T52G11 

90 

E 

900307081 

□ 

FUELCONTR 

4046T52G11 

90 

E 

900812051 

□ 

FUELCONTR 

4046T52G11 

90 

E 

900808101 

□ 

IGNITER  PL 

4053T22P01 

89 

E 

890912231 

□ 

TRANSMITTE 

4053T78P01 

83 

E 

830902051 

□ 

A-24 


UH-60  Accident  Records 


Component:  ENGINE 

Part 

Number 

FY 
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Case  Number 

TRANSMITTE 

4053T78P01 

85 

E 

850316011 

□ 

TRANSMUTE 

4053T78P01 

85 

E 

850718091 

□ 

TRANSMUTE 

4053T78P01 

87 

E 

870921131 

□ 

TRANSMUTE 

4053T78P01 

89 

E 

881216081 

□ 

POU  VALVE 

4076T64G01 

85 

E 

850803081 

□ 

POU  VALVE 

4076T64G01 

86 

E 

851018151 

□ 

POU  VALVE 

4076T64G01 

87 

E 

861103061 

□ 

POU  VALVE 

4076T64G01 

88 

E 

880120111 

□ 

POU  VALVE 

4076T64G01 

88 

E 

871023041 

□ 

POU  VALVE 

4076T64G01 

90 

E 

900530201 

□ 

PUMP 

5034T11P04 

86 

E 

860213141 

□ 

PUMP 

5034T11P04 

88 

E 

880715131 

□ 

SENS  ASSY 

5035T27G04 

81 

E 

810225101 

□ 

SENS  ASSY 

5035T27G04 

82 

E 

820824061 

□ 

SENS  ASSY 

5035T27G04 

83 

E 

830824171 

□ 

SENS  ASSY 

5035T27G04 

88 

E 

880919081 

□ 

SENS  ASSY 

5035T27G04 

90 

E 

900620161 

□ 

BEARING 

5036T87P04 

81 

E 

801003011 

□ 

BEARING 

5036T88P06 

90 

B 

900501011 

□ 

HOSE  AND  T 

5043T25P02 

83 

E 

830905021 

□ 

HOSE  AND  T 

5043T25P02 

83 

E 

830517021 

□ 

SEAL 

5044T47P01 

87 

E 

870605131 

□ 

ROTOR  DISC 

6032T26G08 

90 

B 

900501011 

□ 

ROTOR  DISC 

6032T26G08 

81 

E 

810511021 

□ 

ROTOR  DISC 

6032T26G08 

86 

E 

860311121 

□ 

INLET  PART 

6034T62P11 

81 

E 

810817091 

□ 

INLET  PART 

6034T62P11 

81 

E 

810820151 

□ 

INLET  PART 

6034T62P11 

82 

E 

820118071 

□ 

INLET  PART 

6034T62P11 

82 

E 

820519131 

□ 

INLET  PART 

6034T62P11 

87 

E 

861201011 

□ 

BLOWER  SEP 

6034T62P13 

84 

D 

840809181 

□ 

BLOWER  SEP 

6034T62P13 

89 

D 

890912201 

□ 

BLOWER  SEP 

6034T62P13 

83 

E 

830518011 

□ 

BLOWER  SEP 

6034T62P13 

84 

E 

840327121 

□ 

BLOWER  SEP 

6034T62P13 

84 

E 

840216241 

□ 

BLOWER  SEP 

6034T62P13 

85 

E 

841214091 

□ 

BLOWER  SEP 

6034T62P13 

86 

E 

860512091 

□ 

BLOWER  SEP  1 6034T62P13  1  86 1  E  1 860822101  □ 
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BLOWER  SEP 

6034T62P13 

86 

E 

860913051  □ 

BLOWER  SEP 

6034T62P13 

87 

E 

870121051  □ 

BLOWER  SEP 

6034T62P13 

87 

E 

861017131  □ 

BLOWER  SEP 

6034T62P13 

89 

E 

890125101  □ 

BLOWER  SEP 

6034T62P13 

89 

E 

881130141  □ 

GEARBOX 

6035T01G01 

87 

E 

870204251  □ 

SEAL 

6035T79P02 

89 

E 

890224151  □ 

STATOR  ALT 

6038T46P01 

87 

E 

870811111  □ 

STATOR  ALT 

6038T46P01 

87 

E 

861120081  □ 

STATOR  ALT 

6038T46P01 

88 

E 

871221061  □ 

CABLE  ASSY 

6038T52P01 

82 

E 

820628031  □ 

CABLE  ASSY 

6038T53P01 

81 

E 

810225101  □ 

CABLE  ASSY 

6038T53P01 

85 

E 

841012101  □ 

CABLE  ASSY 

6038T53P01 

86 

E 

851103081  □ 

CABLE  ASSY 

6038T53P01 

86 

E 

860604211  □ 

CABLE  ASSY 

6038T53P01 

87 

E 

870327151  □ 

CABLE  ASSY 

6038T53P01 

88 

E 

871120051  □ 

CABLE  ASSY 

6038T53P01 

89 

E 

890921131  □ 

CABLE  ASSY 

6038T53P01 

90 

E 

900102051  □ 

CABLE  ASSY 

6038T53P01 

90 

E 

900117281  □ 

FILLER  CAP 

6038T99P01 

86 

E 

851011021  □ 

SHROUD  SEG 

6039T07G02 

90 

A 

900513021  □ 

TURBINE  RO 

6039T54G03 

90 

E 

891023061  □ 

THERMOCOUP 

6039T7301 

86 

E 

860611111  □ 

TURBMODUL 

6043TB9G01 

90 

E 

900206181  □ 

THERMOCOUP 

6058T28P01 

90 

E 

900426021  □ 

SEAL 

6900T58P01 

87 

E 

861104051  □ 

QUARDRANT 

7030101033044 

88 

E 

880311061  □ 

COVER  ASSY 

7030101042105 

83 

E 

830509021  □ 

CABLE LOAD 

7030102108108 

88 

E 

880803251  □ 

CABLE LOAD 

7030102108108 

89 

E 

881017151  □ 

RELAY  MOTO 

7030102109101 

83 

E 

821103071  □ 

INPUT  ASSY 

7030102110042 

83 

E 

830310141  □ 

SUPPORT  EN 

7030102119102 

81 

E 

810203211  □ 

SUPPORT  EN 

7030102119102 

81 

E 

810205121  □ 

SUPPORT  EN 

7030102119102 

82 

E 

811208091  □ 

SUPPORT  EN 

7030102119102 

85 

E 

850411201  □ 

SUPPORT  EN 

7030102119102 

90 

E 

900123121  □ 
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SUPPORT  EN 

7030122107101 

85 

VALVE  ANTI 

7030610012107 

86 

FLANGE 

7036103002048 

89 

SHAFT  ASSY 

7036108004042 

82 

SHAFT  ASSY 

7036108004043 

84 

SHAFT  ASSY 

7036108004043 

89 

SHAFT  ASSY 

7036108004043 

90 

ELEC  CON  U 

7042M12G03 

81 

ELEC  CON  U 

7042M12G04 

83 

ELEC  CON  U 

7042M12G04 

83 

ELEC  CON  U 

7042M12G04 

86 

ELEC  CON  U 

7042M12G04 

86 

ELEC  CON  U 

7042M12G04 

87 

ELEC  CON  U 

7042M12G04 

87 

ELEC  CON  U 

7042M12G04 

90 

ELEC  CON  U 

7042M12G05 

85 

CONVERTER 

7045001043112 

82 

TRANSMITTE 

7045001043114 

89 

TRANSMITTE 

7045001043114 

89 

PANEL  ASSY 

7055002105048 

86 

WIRING  HAR 

7055210101101 

83 

SEAL 

767500500F 

87 

BOWLSEDIM 

AA9718BEP251D2A 

82 

HEADFILTE 

AA998581D1A 

83 

PACKING 

J221P232 

88 

SWITCH 

JE21 

88 

BAFFLE 

NOTREC 

89 

BEARING 

NOTREC 

83 

BEARING 

NOTREC 

83 

BEARING 

NOTREC 

84 

BEARING 

NOTREC 

85 

BLADE 

NOTREC 

81 

BLADE 

NOTREC 

90 

BLOWER 

NOTREC 

83 

CABLE  ASSY 

NOTREC 

85 

CAP 

NOTREC 

85 

COMPRESSOR 

NOTREC 

81 

COMPRESSOR 

NOTREC 

83 

AMC 

Case  Number 

850330071 

860306181 

890930011 

□ 

□ 

□ 

E 

820224071 

□ 

D 

840324091 

□ 

E 

890306051 

□ 

E 

900724101 

□ 

E 

810226061 

□ 

E 

830808021 

□ 

E 

830714131 

□ 

E 

860702091 

□ 

E 

860703021 

□ 

E 

870708131 

□ 

E 

870428111 

□ 

E 

900401061 

□ 

E 

850411161 

□ 

E 

811029161 

□ 

E 

890216131 

□ 

E 

890113141 

□ 

E 

860815091 

□ 

E 

830729061 

□ 

E 

870106101 

□ 

E 

820916271 

□ 

E 

821021211 

□ 

E 

880919101 

□ 

E 

880421021 

□ 

E 

890614211 

□ 

E 

830320021 

□ 

E 

830622181 

□ 

E 

831129151 

□ 

E 

850228171 

□ 

E 

810203171 

□ 

E 

900509161 

□ 

E 

830817231 

□ 

E 

841018191 

□ 

E 

850116011 

□ 

E 

810818151 

□ 

E 

830207091 

□ 
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Case  Number  { 

COMPRESSOR 

NOTREC 

83 

E 

830718171 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

87 

E 

870420051 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

87 

E 

870107231 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

89 

E 

881212101 

□ 

CONTROLS 

NOTREC 

87 

E 

870413071 

□ 

COOLERASSY 

NOTREC 

82 

E 

820607071 

□ 

COTTER  PIN 

NOTREC 

85 

E 

850227121 

□ 

ELEC  CON  U 

NOTREC 

85 

E 

850408081 

□ 

ELEC  CON  U 

NOTREC 

87 

E 

870728101 

□ 

ELEC  CON  U 

NOTREC 

87 

E 

870515051 

□ 

ELEC  CON  U 

NOTREC 

87 

E 

870710041 

□ 

ELEC  CON  U 

NOTREC 

88 

E 

880707061 

□ 

ELEC  CON  U 

NOTREC 

89 

E 

890826021 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

B 

850226011 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

B 

850806181 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

mm 

880411011 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

B 

880411012 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

89 

D 

881223021 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810901051 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810622201 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810621071 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810621091 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810622041 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810622101 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810622111 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810727191 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810325011 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810202041 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

820317151 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

820309031 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

820227031 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

820322151 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

820429131 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

820217051 

n 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

820224031 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

820625061 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

820920151 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

811016121 

□ 
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ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

811123091 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

830909151 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

830725071 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

830823061 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

830324081 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

84 

E 

840626081 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

850219091 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

850709131 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

850320131 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

850306101 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

850822261 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

850912011 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

850927101 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

851029011 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860812121 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860622051 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860304091 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860514171 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860515101 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860224041 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

851214081 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

87 

E 

870121141 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

87 

E 

870120061 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

87 

E 

870127141 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

87 

E 

870923081 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

87 

E 

861018131 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

87 

E 

870807011 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

87 

E 

870731061 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

87 

E 

870603121 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

871005201 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880927161 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880912131 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880730021 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880726281 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880802091 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880826151 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E  i 

880811111 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880815091 

□ 
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ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880523171 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880706011 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880624141 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

871120181 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880111191 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880105211 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880122181 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880416091 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880418041 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880502061 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880219171 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880219091 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880216171 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880316111 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

89 

E 

890807021 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

89 

E 

890228121 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

89 

E 

890228131 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

89 

E 

890302111 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

89 

E 

890619101 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

89 

E 

890603031 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

89 

E 

890607141 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

89 

E 

890712091 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

89 

E 

890717011 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

89 

E 

890712201 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

89 

E 

890808211 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

89 

E 

890821151 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

89 

E 

890802111 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

89 

E 

890803041 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

89 

E 

890828131 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

89 

E 

890921071 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

89 

E 

890920011 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

89 

E 

881016021 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

89 

E 

881004171 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

89 

E 

881113021 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900705011 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900717011 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900720071 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900725041 

□ 
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ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900809041 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900822031 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900819021 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900830101 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900913171 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900929081 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

891027041 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

891112021 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

891110021 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

891104031 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900110021 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900113031 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900320261 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900402021 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900303071 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900517201 

□ 

EXHAUST  El 

NOTREC 

84 

E 

831126031 

□ 

FILTERASSY 

NOTREC 

88 

E 

880622041 

□ 

FUELCONTR 

NOTREC 

81 

E 

810804261 

□ 

FUELCONTR 

NOTREC 

86 

E 

860822171 

□ 

FUELCONTR 

NOTREC 

88 

E 

880815071 

□ 

GASKET 

NOTREC 

90 

E 

900404101 

□ 

GOVERNOR 

NOTREC 

88 

E 

880410041 

□ 

LEVER 

NOTREC 

84 

E 

840424131 

□ 

LINEP3 

NOTREC 

82 

E 

811023061 

□ 

LINEAR  ACT 

NOTREC 

86 

E 

851023161 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

86 

E 

860220161 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

86 

E 

860220161 

N02ZLE 

NOTREC 

84 

E 

840221101 

□ 

NUT 

NOTREC 

85 

E 

850227121 

□ 

OVERSPEED 

NOTREC 

88 

E 

880108131 

□ 

PACKING 

NOTREC 

82 

E 

820215021 

□ 

PACKING 

NOTREC 

88 

E 

871006071 

□ 

PARTICLE  S 

NOTREC 

88 

E 

880416021 

□ 

PIN 

NOTREC 

83 

E 

830303071 

□ 

PIN 

NOTREC 

84 

E 

840120101 

□ 

PIN 

NOTREC 

85 

E 

850307181 

□ 

PIN 


NOTREC 


85 


850312171 


□ 


UH-60  Accident 


Component:  ENGINE 

Part 

Number 

PIN 

NOTREC 

PIN 

NOTREC 

POWER  ASSY 

NOTREC 

SHEAR  PIN 

NOTREC 

SHEAR  PIN 

NOTREC 

SPINDLE  BR 

NOTREC 

SWITCH 

NOTREC 

SWITCH 

NOTREC 

THROTTLE 

NOTREC 

VALVE 

NOTREC 

VALVE 

NOTREC 

VALVE  AND 

NOTREC 

VIGV 

NOTREC 

WIRING 

NOTREC 

WIRING 

NOTREC 

WIRING 

NOTREC 

WIRING 

NOTREC 

WIRING 

NOTREC 

WIRING 

NOTREC 

WIRING 

NOTREC 

WIRING 

NOTREC 

INDICATOR 

RC965MF0H7 

RESISTOR 

U307133 

A-32 


Records 


FY 

AMC 

Case  Number 

86 

E 

860802021 

□ 

87 

E 

870225281 

□ 

85 

E 

850924051 

□ 

85 

E 

850820221 

□ 

86 

E 

860923011 

□ 

87 

E 

870715161 

□ 

85 

E 

850305201 

□ 

85 

E 

850124091 

□ 

86 

E 

860917121 

□ 

82 

E 

811023061 

□ 

86 

E 

860916091 

□ 

89 

E 

890928031 

□ 

81 

E 

810114171 

□ 

84 

E 

840821011 

□ 

85 

E 

850903151 

□ 

86 

E 

851107151 

□ 

87 

E 

870608101 

□ 

87 

E 

870128111 

□ 

88 

E 

880325011 

□ 

88 

E 

880905021 

□ 

88 

E 

880915071 

□ 

83 

E 

830104231 

□ 

90 

E 

900121041 

□ 

UH-60  Component  Analysis 
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UH-60  Component  Analysis 


Component:  FLTCONTR 


Part 


HARNESS  AS 


HOUSING  AS 
K4 RELAY 


LATERAL  AC 


LINK  ASSY 


PANEL  ASSY 


PITCH  ASSY 


PITCH  BIAS 


PITCH  BOOS 


PITCH  TRIM 


PLATE  ASSY 


POSI SENSO 


RELAY 


SAS  SYSTEM 


SAS/FPS  CO 


SENSOR 


SERVYAWT 


SERVO 


SERVO  ASSY 


SERVO  YAW 


SPRENGASSY 


STABILATOR 


STICK  ASSY 


SUPPORT  PE 


SWITCH 


TRANSDUCER 


1981  1982  1983  i  1984  1985  1986  1987  1988  \  1989  1990 


1 

1 

2 

.91 

.65 

1.13 

2 

1.13 

ON 

p 

L . 

1 

2 

.13 

1 

1 

.55 
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UH-60  Component  Analysis 


Component:  FLTCONTR 

Part 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

Total 

TRIMACrUA 

1 

1.6 

1 

.09 

TRIM  ASSY 

2 

5.93 

3 

5.88 

2 

3.21 

2 

2.58 

9 

.81 

TUBECONTR 

1 

.91 

1 

.09 

WIRE 

1 

2.96 

■ 

■ 

nn 

2 

1.3 

1 

.56 

1 

.55 

5 

.45 

Total 

29 

85.93 

19 

37.27 

25 

40.07 

33 

43.25 

32 

41.31 

68 

62.11 

77 

50.14 

71 

40.09 

55 

29.98 

48 

25.85 

457 

41.16 
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UH~60  Accident  Records 


Component:  FLTCONTR 


Number 


SENSOR 

SENSOR 

SENSOR 

SENSOR 

SENSOR 

SENSOR 

SENSOR 

CLAMP  LOOP 

SERVO  YAW 

SERVO 

SERVO 

GYROSCOPE 

GYROSCOPE 

ACCELEROME 

ACCELEROME 

ACCELEROME 

ACCELEROME 

ACCELEROME 

ACCELEROME 

ACCELEROME 

STABILATOR 

STABILATOR 

STABILATOR 

FrmNG 

CABLE  ASSY 

CABLE  ASSY 

STICK  ASSY 

SUPPORT  PE 

SPRINGASSY 

SPRINGASSY 

LINK  ASSY 

PITCH  BIAS 

PITCH  BIAS 

PITCH  BIAS 

PITCH  BIAS 

PITCH  BIAS 

PITCH  BIAS 

PITCH  BIAS 


128771 

128771 

128771 

128771 

128771 

13812 

13812 

15J651568 

1819504 

1819518 

1819518 

3045802 

3045802 

6561003031102 

6561003031102 

6561003031102 

6561003031102 

6561003031102 

6561003031102 

6561003031102 

7020007050043 

7020007050044 

7020007050047 

7020907051102 

7040000511044 

7040000511045 

7040001222041 

7040001605101 

7040002113044 

7040002113044 

7040002154042 

7040002200107 

7040002200107 

7040002200107 

7040002200107 

7040002200107 

7040002200107 

7040002200107 


FYlAMC  Case  Number 


850129251  □ 
860523101  □  I 
870415011  □  I 
890119091  □I 
900904041  □ 
900422021  □ 
900322211  □ 
890627041  □ 
890428061  □ 
890112031  □ 
900928041  □ 
870408171  □ 
880114171  □ 
810406241  □I 
830422121  □  I 
850129251  u 
851202071  □ 
870220041  □ 
880707021  □ 
890127061  □ 
870604061  □ 
890326011  □ 
870801021  □ 
900926261  □ 
841001191  □ 
841011051  □ 
801210011  □ 
881208131  □ 
810115131  □ 
880502091  □ 
850313011  □ 
820628051  □ 
831215041  □ 
831005101  □ 
840131091  □ 
840208171  □ 
840510041  □ 
850403021  □ 
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UH-60  Accident  Records 


Component:  FLTCONTR 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

PITCH  BIAS 

7040002200107 

86 

E 

860219181 

□ 

PITCH  BIAS 

7040002200107 

86 

E 

860709041 

□ 

PITCH  BIAS 

7040002200107 

86 

E 

860923091 

□ 

PITCH  BIAS 

7040002200107 

87 

E 

870722131 

□ 

SERVO  ASSY 

7040002260111 

81 

E 

810225071 

□ 

SERVO  ASSY 

7040002260111 

83 

E 

830218041 

□ 

SERVO  ASSY 

7040002260111 

84 

E 

831012261 

□ 

SERVO  ASSY 

7040002260111 

85 

£ 

850116071 

□ 

SERVYAWT 

7040002260112 

81 

E 

810515161 

□ 

SERVYAWT 

7040002260112 

82 

E 

820803221 

□ 

SERVYAWT 

7040002260112 

83 

E 

830204091 

□ 

SERVYAWT 

7040002260112 

87 

E 

861210081 

□ 

SERVYAWT 

7040002260112 

88 

E 

880209141 

□ 

SERVYAWT 

7040002260112 

90 

E 

900116091 

□ 

TUBECONTR 

7040002264060 

86 

E 

851209031 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006637045 

86 

E 

860801191 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006637047 

84 

E 

801116021 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641109 

82 

E 

811204051 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

81 

E 

801217021 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

81 

E 

810128071 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

81 

E 

810817081 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

81 

E 

810803071 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

82 

E 

820826101 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

82 

E 

820810151 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

82 

E 

811209061 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

82 

E 

820125191 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

83 

E 

821117041 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

83 

E 

821208271 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

83 

E 

830602101 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

83 

E 

830405081 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

83 

E 

830208081 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

83 

E 

830105021 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

83 

E 

821214161 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

85 

E 

850109101 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

85 

E 

850125131 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

85 

E 

850708111 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

85 

E 

850413011 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

85 

E 

841031071 

□ 

UH~60  Accident  Records 


Component:  FLTCONTR 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

85 

E 

841016111 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

85 

E 

850925161 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

86 

E 

860611041 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

86 

E 

860717181 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

86 

E 

860709111 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

86 

E 

860710031 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

86 

E 

860621061 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

86 

E 

860627121 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

86 

E 

860616051 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

86 

E 

860226041 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

86 

E 

860310041 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

86 

E 

860814051 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

86 

E 

860902091 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

86 

E 

860729161 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

86 

E 

860519081 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

86 

E 

860623121 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

86 

E 

860623091 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

86 

E 

860625131 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

86 

E 

860723151 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

86 

E 

860529131 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

86 

E 

860716161 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

87 

E 

861201121 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

87 

E 

870115151 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

87 

E 

861119181 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

87 

E 

870117081 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641110 

88 

E 

880807101 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641115 

86 

E 

860814161 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641115 

86 

E 

860923021 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641115 

86 

E 

860930121 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641115 

87 

E 

870122061 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641115 

87 

E 

861104141 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641115 

87 

E 

870423091 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641115 

87 

E 

861021141 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641115 

87 

E 

870423041 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641115 

87 

E 

870326061 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641115 

87 

E 

870128211 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641115 

87 

E 

870128211 

ACTUATOR  S 

7040006641115 

87 

E 

870206081 

□ 

UH~60  Accident  Records 


Component:  FLTCONTR 


Part 

Number 

FY 

AMC 

1  Case  Number 

ACTUATOR  S 

7040006641115 

87 

E 

870224191 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641115 

87 

E 

861107101 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641115 

87 

E 

861016061 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641115 

87 

E 

870812101 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641115 

87 

E 

870824021 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641115 

87 

E 

870610281 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641115 

87 

E 

870611191 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641115 

88 

E 

880514051 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641115 

88 

E 

880219071 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641115 

88 

E 

880427061 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641115 

88 

E 

871111061 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641115 

88 

E 

871202111 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641115 

88 

E 

871209031 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641115 

89 

E 

890917031 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641115 

89 

E 

881206191 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641115 

89 

E 

881020151 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641115 

90 

E 

900212101 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641115 

90 

E 

900120111 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641115 

90 

E 

891204131 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641115 

90 

E 

900508021 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641115 

90 

E 

900614051 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641115 

90 

E 

900725071 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641115 

90 

E 

900705111 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641115 

90 

E 

900703071 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641115 

90 

E 

900924081 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641115 

90 

E 

900819041 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641117 

89 

E 

890314061 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641117 

89 

E 

881107261 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641117 

89 

E 

881107261 

IS] 

ACTUATOR  S 

7040006641117 

89 

E 

881108091 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641117 

89 

E 

881108091 

IS 

ACTUATOR  S 

7040006641117 

90 

E 

900322141 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641117 

90 

E 

900320051 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641117 

90 

E 

900404181 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641117 

90 

E 

900410091 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641117 

90 

E 

900421051 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641117 

90 

E 

900909061 

□ 

ACTUATOR  S 

7040006641117 

90 

E 

900911131 

□ 
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\component:  FLTCONTR  | 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

POSI  SENSO 

7040006712042 

81 

E 

801116021 

□ 

POSI  SENSO 

7040006712042 

86 

E 

860219121 

□ 

POSI  SENSO 

7040006712042 

87 

E 

870120121 

□ 

POSI  SENSO 

7040006712042 

90 

E 

900925161 

□ 

HOUSING  AS 

70400067130 

88 

E 

880127111 

□ 

ACTUATOR 

7041002500048 

88 

E 

880730051 

□ 

ACTUATOR  A 

7041002561105 

83 

E 

821202111 

□ 

ACTUATOR  A 

7041002561105 

83 

E 

830831101 

□ 

ACTUATOR  A 

7041002561105 

84 

E 

840926171 

□ 

ACTUATOR  A 

7041002561105 

84 

E 

840921201 

□ 

ACTUATOR A 

7041002561105 

84 

E 

840416051 

□ 

ACTUATOR  A 

7041002561105 

84 

E 

840406101 

□ 

ACTUATOR  A 

7041002561105 

84 

E 

831103161 

□ 

ACTUATOR  A 

7041002561105 

85 

E 

841002171 

□ 

ACTUATOR  A 

7041002561105 

85 

E 

841116071 

□ 

ACTUATOR  A 

7041002561105 

86 

E 

851202021 

□ 

ACTUATOR  A 

7041002561105 

86 

E 

860123181 

□ 

ACTUATOR  A 

7041002561105 

87 

E 

870117091 

□ 

ACTUATOR  A 

7041002561105 

87 

E 

870105041 

□ 

ACTUATOR  A 

7041002561105 

90 

E 

900706131 

□ 

ACTUATOR  A 

7041002561105 

90 

E 

891111021 

□ 

SAS  SYSTEM 

7041002650046 

90 

E 

900109071 

□ 

TRIM  ASSY 

7041002650047 

82 

E 

820621121 

□ 

TRIM  ASSY 

7041002760046 

81 

E 

810319191 

□ 

TRIM  ASSY 

7041002760046 

81 

E 

810918081 

□ 

TRIM  ASSY 

7041002760046 

82 

E 

820628071 

□ 

TRIM  ASSY 

7041002760046 

82 

E 

820622141 

□ 

TRIM  ASSY 

7041002760046 

83 

E 

821212031 

□ 

TRIM  ASSY 

7041002760046 

83 

E 

830606091 

□ 

TRIM  ASSY 

7041002760046 

85 

E 

841204191 

□ 

TRIM  ASSY 

7041002760046 

85 

E 

850815131 

□ 

SERVO  ASSY 

7041002760047 

86 

E 

851105061 

□ 

SERVO  ASSY 

7041002760047 

87 

E 

870920021 

EJ 

SERVO  ASSY 

7041002760047 

88 

E 

880405171 

□ 

SERVO  ASSY 

7041002760047 

88 

E 

880111161 

□ 

SERVO  ASSY 

7041002760047 

88 

E 

880526061 

□ 

SERVO  ASSY 

7041002760047 

88 

E 

880902061 

LJ 

SERVO  ASSY 

7041002760047 

89 

E 

890906101 

□ 

A-40 
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Component:  FLTCONTR 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

SERVO  ASSY 

7041002760047 

89 

E 

890623051 

□ 

SERVO  ASSY 

7041002820050 

81 

E 

810429111 

□ 

SERVO  ASSY 

7041002820052 

85 

E 

850123211 

□ 

SERVO  ASSY 

7041002820052 

89 

E 

881009021 

□ 

SERVO  ASSY 

7041002820053 

83 

E 

830926021 

□ 

SERVO  ASSY 

7041002820053 

84 

E 

840327131 

□ 

SERVO  ASSY 

7041002820054 

87 

E 

870113111 

□ 

SERVO  ASSY 

7041002820054 

87 

E 

870113111 

SERVO  ASSY 

7041002910055 

81 

E 

810621081 

□ 

SERVO  ASSY 

7041002910059 

82 

E 

820527061 

□ 

SERVO  ASSY 

7041002910067 

84 

E 

840906191 

□ 

SERVO  ASSY 

7041002910067 

84 

E 

840720111 

□ 

SERVO  ASSY 

7041002910067 

84 

E 

831118131 

□ 

SERVO  ASSY 

7041002910067 

84 

E 

831130101 

□ 

SERVO  ASSY 

7041002910067 

87 

E 

870930041 

□ 

SERVO  ASSY 

7041006520044 

81 

E 

810712041 

□ 

PANEL  ASSY 

7045001090041 

82 

E 

820208171 

□ 

PANEL  ASSY 

7055002102045 

81 

E 

810715161 

□ 

RELAY 

7055002102047 

84 

E 

840821141 

□ 

RELAY 

7055002102047 

85 

E 

850809151 

□ 

RELAY 

7055002102047 

88 

E 

880127141 

□ 

RELAY 

7055002102047 

88 

E 

880818081 

□ 

RELAY 

7055002102047 

89 

E 

890317111 

□ 

RELAY 

7055002102047 

90 

E 

900503051 

□ 

RELAY 

7055002102047 

90 

E 

891127031 

□ 

PANEL  ASSY 

7055002105048 

83 

E 

830428191 

□ 

PANEL  ASSY 

7055002105048 

84 

E 

840321101 

□ 

PANEL  ASSY 

7055002105050 

86 

E 

860618061 

□ 

PANEL  ASSY 

7055002105050 

87 

E 

870122081 

□ 

PANEL  ASSY 

7055002105050 

88 

E 

880106041 

□ 

PANEL  ASSY 

7055002105050 

88 

E 

871210191 

□ 

HARNESS  AS 

7055205100049 

86 

E 

860815181 

□ 

PLATE  ASSY 

7060001048042 

89 

E 

890628141 

□ 

ASSIST  MOD 

7065202620046 

84 

E 

840307211 

□ 

CONTROL  PA 

7090101070044 

86 

E 

860226211 

□ 

CONTROLPA 

7090101070044 

88 

E 

880504101 

□ 

COMPUTASSY 

7090102903103 

81 

E 

810805191 

□ 

COMPUTASSY 

7090102903103 

81 

E 

810515061 

□ 

UH‘60  Accident  Records 


Component:  FLTCONTR 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

COMPUTER  S 

7090102903104 

81 

E 

801020041 

□ 

COMPUTER  S 

7090102903104 

81 

E 

801113101 

□ 

COMPUTER  S 

7090102903104 

82 

E 

820315041 

□ 

COMPUTER  S 

7090102903104 

82 

E 

820125171 

□ 

COMPUTER  S 

7090102903104 

82 

E 

811204061 

□ 

COMPUTER  S 

7090102903104 

82 

E 

811125071 

□ 

COMPUTER  S 

7090102903104 

82 

E 

811127021 

□ 

GYROSCOPE 

7090102904102 

81 

E 

810309121 

□ 

STABILATOR 

7090201051045 

87 

E 

870810131 

□ 

STABILATOR 

7090201051045 

90 

E 

900807091 

□ 

STABILATOR 

7090201070047 

88 

E 

871201121 

□ 

STABILATOR 

7090201070047 

88 

E 

880726291 

□ 

AMPLIF  STA 

7090202001042 

81 

E 

810221151 

□ 

AMPLIFSTA 

7090202001042 

82 

E 

820301081 

□ 

AMPLIF  STA 

7090202001042 

83 

E 

830118061 

□ 

AMPLIFSTA 

7090202001042 

83 

E 

830818141 

□ 

AMPLIFSTA 

7090202001042 

83 

E 

830911101 

□ 

AMPLIFSTA 

7090202001042 

85 

E 

841031071 

□ 

AMPLIFSTA 

7090202001042 

85 

E 

850401161 

□ 

AMPLIFSTA 

7090202001042 

86 

E 

860811081 

□ 

AMPLIFSTA 

7090202001042 

88 

E 

871221071 

□ 

AMPLIFSTA 

7090202001043 

81 

E 

810804251 

□ 

AMPLIFIER 

7090202001044 

83 

E 

830810251 

□ 

AMPLIFIER 

7090202001044 

86 

E 

860204131 

□ 

AMPLIFIER 

7090202001044 

86 

E 

860723171 

□ 

AMPLIFIER 

7090202001044 

86 

E 

860505111 

□ 

AMPLIFIER 

7090202001044 

86 

E 

860815141 

□ 

AMPLIFIER 

7090202001044 

87 

E 

861125071 

□ 

AMPLIFIER 

7090202001044 

87 

E 

861123021 

□ 

AMPLIFIER 

7090202001044 

87 

E 

870130021 

□ 

AMPLIFIER 

7090202001044 

87 

E 

861031071 

□ 

AMPLIFIER 

7090202001044 

88 

E 

871213041 

□ 

AMPLIFIER 

7090202001044 

88 

E 

880614081 

□ 

AMPLIFIER 

7090202001044 

88 

E 

880804131 

□ 

AMPLIFIER 

7090202001044 

89 

E 

890928071 

□ 

AMPLIFIER 

7090202001044 

89 

E 

881209141 

□ 

AMPLIFIER 

7090202001044 

89 

E 

881018171 

□ 

AMPLIFIER 

7090202001044 

90 

E 

900303011 

□ 

UH~60  Accident  Records 


Component:  FLTCONTR 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

AMPLIF  STA 

7090202001045 

84 

E 

840717011 

□ 

AMPLIFSTA 

7090202001045 

85 

E 

850402161 

□ 

AMPLIF  STA 

7090202001045 

86 

E 

851210031 

□ 

AMPLIF  STA 

7090202001045 

86 

E 

860807161 

□ 

AMPLIF  STA 

7090202001045 

86 

E 

851008031 

□ 

AMPLIF  STA 

7090202001045 

86 

E 

860722061 

□ 

AMPLIF  STA 

7090202001045 

86 

E 

860615051 

□ 

AMPLIF  STA 

7090202001045 

87 

E 

870422081 

□ 

AMPLIF  STA 

7090202001045 

88 

E 

880411091 

□ 

AMPLIF  STA 

7090202001045 

88 

E 

871010011 

□ 

AMPLIF  STA 

7090202001045 

89 

E 

881114101 

□ 

AMPLIF  STA 

7090202001045 

89 

E 

881103041 

□ 

AMPLIFSTA 

7090202001045 

89 

E 

881108011 

□ 

AMPLIF  STA 

7090202001045 

90 

E 

900103141 

□ 

AMPLIFIER 

7090202001047 

89 

E 

890821141 

□ 

AMPLIFIER 

7090202001047 

89 

E 

890713061 

□ 

AMPLIFIER 

7090202001047 

90 

E 

900110091 

□ 

amplifier 

7090202001047 

90 

E 

900601101 

□ 

AMPLIFIER 

7090202001047 

90 

E 

900828071 

□ 

AMPLIFIER 

7090202001047 

90 

E 

891121101 

□ 

COMPUTER  S 

70910(^903104 

81 

E 

810803101 

□ 

COMPUTASSY 

7698002 

81 

E 

801008021 

□ 

ACCELEROME 

90163901 

85 

E 

850712051 

□ 

ACTUATOR  A 

A227851 

87 

E 

870413021 

□ 

ACTUATOR  A 

A227851 

87 

E 

870925021 

□ 

ACTUATOR  A 

A227851 

88 

E 

880625031 

□ 

ACTUATOR  A 

A227851 

88 

E 

880406021 

□ 

ACTUATOR  A 

A227851 

88 

E 

880119061 

□ 

ACTUATOR  A 

A227851 

88 

E 

880804111 

□ 

ACTUATOR  A 

A227851 

89 

E 

890920071 

□ 

ACTUATOR  A 

A227851 

89 

E 

881117091 

□ 

ACTUATOR  A 

A227851 

89 

E 

881204071 

□ 

ACTUATOR  A 

A227851 

89 

E 

890504121 

□ 

ACTUATOR A 

A227851 

90 

E 

900422021 

□ 

AMPLIFIER 

AM7105A 

90 

E 

900927161 

□ 

AMPLIFIER 

AM7106A 

84 

E 

831206121 

□ 

AMPLIFIER 

AM7106A 

86 

E 

860306031 

□ 

AMPLIFIER 

AM7106A 

i  86 

E 

860521121 

□ 

UH~60  Accident  Records 


Component:  FLTCONTR 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  j 

AMPLIFIER 

AM7106A 

87 

E 

870811071 

□ 

AMPLIFIER 

AM7106A 

87 

E 

870621051 

□ 

AMPLIFIER 

AM7106A 

87 

E 

870401181 

□ 

AMPLIFIER 

AM7106A 

88 

E 

871001051 

□ 

AMPLIFIER 

AM7106A 

88 

E 

880111071 

□ 

AMPLIFIER 

AM7106A 

89 

E 

881214071 

□ 

AMPLIFIER 

AM7106A 

90 

E 

900715011 

□ 

BEARING 

BP5008101 

88 

E 

880731011 

□ 

GYRODISPL 

CN1314A 

81 

E 

810806031 

□ 

GYRODISPL 

CN1314A 

85 

E 

850926071 

□ 

GYRODISPL 

CN1314A 

85 

E 

850821041 

□ 

GYRO  DISPL 

CN1314A 

87 

E 

861025031 

□ 

GYRODISPL 

CN1314A 

89 

E 

890118141 

□ 

COMPUTER  D 

CP1446A 

83 

E 

830411091 

□ 

COMPUTER  D 

CP1446A 

84 

E 

840918101 

□ 

COMPUTER  D 

CP1446A 

86 

E 

851021191 

□ 

COMPUTER  D 

CP1446A 

86 

E 

860924101 

□ 

COMPUTER  D 

CP1446A 

87 

E 

870225021 

□ 

COMPUTER  D 

CP1446A 

87 

E 

870622061 

□ 

COMPUTER  D 

CP1446A 

88 

E 

880504041 

□ 

COMPUTER  D 

CP1446A 

88 

E 

880914101 

□ 

COMPUTER  D 

CP1446A 

89 

E 

890426061 

□ 

COMPUTER  D 

CP1446A 

89 

E 

881213041 

□ 

ACTUATOR  S 

DL2155M6 

88 

E 

880515041 

□ 

ACTUATOR  S 

DL2155M6 

89 

E 

890228071 

□ 

ACTUATOR  S 

DL2155M6 

89 

E 

890916081 

□ 

ACTUATOR  S 

DL2155M6 

90 

E 

900419111 

□ 

BEARING 

MKP6AA1173 

82 

A 

820805011 

□ 

BEARING 

MKSP4A11 

90 

E 

900929041 

□ 

SWITCH 

MS272401 

88 

E 

871118151 

□ 

ACCELEROME 

NOTREC 

85 

E 

841020031 

□ 

ACCELEROME 

NOTREC 

86 

E 

860519051 

□ 

ACCELEROME 

NOTREC 

87 

E 

861201081 

□ 

ACCELEROME 

NOTREC 

87 

E 

870605011 

□ 

ACCELEROME 

NOTREC 

87 

E 

870918011 

□ 

ACCELEROME 

NOTREC 

87 

E 

870125101 

□ 

ACCELEROME 

NOTREC 

87 

E 

870427021 

□ 

ACCELEROME 

NOTREC 

88 

E 

880218011 

□ 

A-44 


UH-60  Accident  Records 


Component:  FLTCONTR 


Part 

Number 

FY 

AMC 

1  Case  Number 

ACCELEROME 

NOTREC 

88 

E 

871030061 

□ 

ACCELEROME 

NOTREC 

89 

E 

881015041 

□ 

ACTUATOR 

NOTREC 

83 

E 

821118111 

□ 

ACTUATOR 

NOTREC 

85 

E 

850122261 

□ 

ACTUATOR 

NOTREC 

86 

E 

860828131 

□ 

ACTUATOR 

NOTREC 

86 

E 

860808151 

□ 

ACTUATOR 

NOTREC 

86 

E 

860717171 

□ 

ACTUATOR 

NOTREC 

86 

E 

860514061 

□ 

ACTUATOR 

NOTREC 

86 

E 

860802031 

□ 

ACTUATOR 

NOTREC 

87 

E 

870120081 

□ 

ACTUATOR 

NOTREC 

88 

E 

871015091 

□ 

ACTUATOR 

NOTREC 

88 

E 

880228021 

□ 

ACTUATOR 

NOTREC 

89 

E 

890406171 

□ 

ACTUATOR  B 

NOTREC 

86 

E 

860527081 

□ 

ACTUATOR  P 

NOTREC 

85 

i  E 

850413111 

□ 

ACTUATOR  S 

NOTREC 

81 

E 

801001081 

□ 

ACTUATOR  S 

NOTREC 

86 

E 

860624191 

□ 

ACTUATOR  S 

NOTREC 

90 

E 

900220251 

□ 

AFCS  PANEL 

NOTREC 

84 

E 

840225071 

□ 

AMPLIFIER 

NOTREC 

86 

E 

860624041 

□ 

AMPLIFIER 

NOTREC 

86 

E 

860520161 

□ 

AMPLIFIER 

NOTREC 

87 

E 

870429221 

□ 

AMPLIFIER 

NOTREC 

87 

E 

870415171 

□ 

AMPLIFIER 

NOTREC 

87 

E 

870317101 

□ 

AMPLIFIER 

NOTREC 

87 

E 

870710221 

□ 

AMPLIFIER 

NOTREC 

87 

E 

870927041 

□ 

AMPLIFIER 

NOTREC 

88 

E 

871203151 

□ 

AMPLIFIER 

NOTREC 

88 

E 

871007041 

□ 

AMPLIFIER 

NOTREC 

88 

E 

871007051 

□ 

AMPLIFIER 

NOTREC 

88 

E 

880712051 

□ 

AMPLIFIER 

NOTREC 

88 

E 

880426101 

□ 

AMPLIFIER 

NOTREC 

88 

E 

880210051 

□ 

AMPLIFIER 

NOTREC 

88 

E 

880313031 

□ 

AMPLIFIER 

NOTREC 

88 

E 

880111141 

□ 

AMPLIFIER 

NOTREC 

88 

E 

880106201 

□ 

AMPLIFIER 

NOTREC 

88 

E 

871212051 

□ 

AMPLIFIER 

NOTREC 

88 

E 

871201141 

□ 

AMPLIFIER 

NOTREC 

89 

E 

890730031 

□ 

A-45 


UH-60  Accident  Records 


\component:  FLTCONTR 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

AMPLIFIER 

NOTREC 

89 

E 

881018081 

□ 

AMPLIFIER 

NOTREC 

90 

E 

900405061 

□ 

AMPLIFIER 

NOTREC 

90 

E 

891117021 

□ 

BEARING 

NOTREC 

84 

E 

831107111 

□ 

BEARING 

NOTREC 

88 

E 

880218021 

□ 

BIASACTVA 

NOTREC 

88 

E 

880726061 

□ 

COLLET  FRI 

NOTREC 

90 

E 

900220091 

□ 

COMPUTER  D 

NOTREC 

87 

E 

870324261 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

89 

E 

890801021 

□ 

FUSE 

FUSE 

NOTREC 

81 

E 

810824061 

□ 

NOTREC 

84 

E 

840110071 

□ 

FUZE 

NOTREC 

89 

E 

890104021 

□ 

GYROSCOPE 

NOTREC 

85 

E 

841031051 

□ 

K4  RELAY 

NOTREC 

83 

E 

821104101 

□ 

LATERAL  AC 

NOTREC 

87 

E 

870408181 

□ 

LATERAL  AC 

NOTREC 

87 

E 

870325031 

□ 

PITCH  ASSY 

NOTREC 

84 

E 

831126021 

□ 

PITCH  BIAS 

NOTREC 

88 

E 

871021041 

□ 

PITCH  BIAS 

NOTREC 

88 

E 

871202081 

□ 

PITCH  BIAS 

NOTREC 

88 

E 

880224041 

□ 

PITCH  BOOS 

NOTREC 

84 

E 

840110131 

□ 

PITCH  TRIM 

NOTREC 

84 

E 

831024071 

□ 

PITCH  TRIM 

NOTREC 

85 

E 

850413111 

□ 

RELAY 

NOTREC 

87 

E 

870205101 

□ 

SAS  SYSTEM 

NOTREC 

89 

E 

890307191 

□ 

SAS  SYSTEM 

NOTREC 

89 

E 

890418011 

□ 

SAS/FPS  CO 

NOTREC 

88 

E 

880721021 

□ 

SAS/FPS  CO 

NOTREC 

88 

E 

880222041 

□ 

SERVO 

NOTREC 

86 

E 

860920041 

□ 

SERVO 

NOTREC 

86 

E 

860915031 

□ 

STABILATOR 

NOTREC 

84 

E 

840730151 

□ 

STABILATOR 

NOTREC 

84 

E 

831112031 

□ 

STABILATOR 

NOTREC 

84 

E 

840814041 

□ 

STABILATOR 

NOTREC 

84 

E 

840814201 

□ 

STABILATOR 

NOTREC 

85 

E 

850410111 

□ 

STABILATOR 

NOTREC 

86 

E 

860731191 

□ 

STABILATOR 

NOTREC 

86 

E 

860730241 

□ 

STABILATOR 

NOTREC 

86 

E 

860908041 

□ 

A-46 


UH-60  Accident  Records 


Component:  FLTCONTR 

Part 

Number 

FY 

AMC 

1  Case  Number 

STABILATOR 

NOTREC 

86 

E 

860819241 

□ 

STABELATOR 

NOTREC 

86 

E 

860820211 

□ 

STABILATOR 

NOTREC 

87 

E 

870413181 

□ 

STABILATOR 

NOTREC 

87 

E 

861217081 

□ 

STABILATOR 

NOTREC 

87 

E 

861205021 

□ 

STABILATOR 

NOTREC 

87 

E 

861211041 

□ 

STABILATOR 

NOTREC 

87 

E 

870124021 

□ 

STABILATOR 

NOTREC 

87 

E 

870912021 

□ 

STABILATOR 

NOTREC 

87 

E 

870817071 

□ 

STABILATOR 

NOTREC 

87 

E 

861105051 

□ 

STABILATOR 

NOTREC 

87 

E 

870224061 

□ 

STABILATOR 

NOTREC 

89 

E 

890816041 

□ 

STABILATOR 

NOTREC 

89 

E 

890202011 

□ 

STABILATOR 

NOTREC 

89 

E 

890919181 

□ 

STABILATOR 

NOTREC 

89 

E 

890927171 

□ 

STABILATOR 

NOTREC 

89 

E 

890924031 

□ 

STABILATOR 

NOTREC 

89 

E 

890110161 

□ 

STABILATOR 

NOTREC 

89 

E 

890723041 

□ 

STABILATOR 

NOTREC 

90 

E 

900104031 

□ 

TRANSDUCER 

NOTREC 

87 

E 

861222031 

□ 

TRANSDUCER 

NOTREC 

88 

E 

880721021 

□ 

TRIM  ACTUA 

NOTREC 

83 

E 

821123211 

□ 

WIRE 

NOTREC 

81 

E 

810424111 

□ 

WIRE 

NOTREC 

87 

E 

870629061 

□ 

WIRE 

NOTREC 

87 

E 

870602261 

□ 

WIRE 

NOTREC 

88 

E 

871009111 

□ 

WIRE 

NOTREC 

89 

E 

890125181 

□ 

BOLT 

SS27576638 

88 

E 

880115151 

□ 

TRANSDUCER 

TR322A 

83 

E 

821207171 

□ 

TRANSDUCER 

TR322A 

87 

E 

861030091 

□ 

TRANSDUCER 

TR322A 

89 

E 

890927051 

□ 

TRANSDUCER 

TR322A 

89 

E 

890127111 

□ 

TRANSDUCER 

TR323A 

86 

E 

860312201 

□ 

TRANSDUCER 

TR323A 

88 

E 

871117151 

□ 

TRANSDUCER 

TR323A 

88 

E 

880128211 

□ 

TRANSDUCER 

TR323A 

90 

E 

900120061 

□ 

ACCELEROME 

TR326A 

87 

E 

870825031 

□ 

acx:elerome 


TR326A 


87 


861003141  □ 


UH~60  Accident  Records 

Component:  FLTCONTR 

Part  Number  FY  AMC  Case  Number 

ACCELEROME  TR326A  88  E  880407051  □ 

ACCELEROME  TR326A  88  E  880509041  □ 

ACCELEROME  TR326A  88  E  880113081  □ 

ACCELEROME  TR326A  89  E  890117141  □ 

ACCELEROME  TR326A  90  E  900312021  □ 


UH-60  Component  Analysis 


UH~60  Accident  Records 


Component:  FUELSYST 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

COUPLING  H 

230SFT2311 

90 

E 

900108071 

□ 

SWITCH 

23358 

88 

E 

880229051 

□ 

SWITCH 

23358 

90 

E 

891002031 

□ 

NIPPLEASSY 

2734727 

85 

E 

850129041 

□ 

SENSING  AS 

466570 

83 

E 

821018171 

□ 

SWITCH 

473067001 

85 

E 

850220061 

□ 

SWITCH 

473067001 

90 

E 

900814111 

□ 

FILTERASSY 

5035T76P08 

85 

E 

850809221 

□ 

FILTERASSY 

5035T76P08 

85 

E 

850814161 

□ 

FILTERASSY 

5035T76P08 

86 

E 

860205101 

□ 

VALVE 

6531703006112 

85 

E 

850303031 

□ 

SWITCH 

7030703004109 

85 

E 

841018101 

□ 

SWITCH 

7030703004109 

86 

E 

851113191 

□ 

VALVE 

7030703012103 

87 

E 

861214041 

□ 

VALVE 

7030703030103 

86 

E 

851206061 

□ 

FILTER  HEA 

AA99858201A 

86 

E 

860711071 

□ 

FILTER  ELE 

AC9985F10 

86 

E 

860724251 

□ 

FILTER  ELE 

AC9985F10 

90 

E 

891103051 

□ 

ADAPTER  PR 

MS24484 

84 

E 

840901061 

□ 

PACKING  PR 

MS29513211 

81 

E 

810715131 

□ 

PACKING  PR 

MS29513211 

81 

E 

810421041 

□ 

PACKING  PR 

MS29513211 

85 

E 

850929031 

□ 

PACKING  PR 

MS29513211 

87 

E 

870623011 

□ 

DRAIN  VALV 

NOTREC 

88 

E 

880606071 

□ 

FILTER 

NOTREC 

81 

E 

810512151 

□ 

FILTER 

NOTREC 

81 

E 

810422151 

□ 

FUEL  CELL 

NOTREC 

90 

E 

900730051 

□ 

GASKET 

NOTREC 

89 

E 

890313211 

□ 

HOSE 

NOTREC 

86 

E 

860306171 

□ 

HOSE  ASSY 

NOTREC 

89 

E 

890321161 

□ 

LINE 

NOTREC 

89 

E 

890518201 

□ 

LINE 

NOTREC 

89 

E 

881003021 

□ 

PACKING  PR 

NOTREC 

81 

E 

801015111 

□ 

PACKING  PR 

NOTREC 

81 

E 

810116041 

□ 

PACKING  PR 

NOTREC 

83 

E 

830822011 

□ 

PUMP  SUBME 

NOTREC 

90 

E 

900518091 

□ 

SENSOR 

NOTREC 

87 

E 

870414111 

□ 

SPRING 

NOTREC 

88 

E 

880325091 

□ 
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UH-60  Accident  Records 


1  Component:  FUEL  SYST  j 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

TRANSFER  P 

NOTREC 

87 

E 

870528091  □ 

VALVE 

NOTREC 

90 

E 

900928071  □ 

VALVE 

NOTREC 

90 

E 

900508121  □ 
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UH-60  Component  Analysis 


Component:  INSTRUMENT 


Part 

1981 

AIR  TUBE 

CEN  DIS  UN 

. 1' 

2.96 

COMPASS  CO 
CONNECTOR 


CONTROL  CO 
DATARECOR 
DISPLAY  UN 
GYRO 
HYD  TESTS 
INDICATOR 
MAGNETIC  C 
OATINDICA 
PANEL  PAUL 
PIL  DIS  UN 
PITOT  TUBE 
RELAY  PANE 
SIGDATCO 
SWITCH 
TEE  TUBE 
THERMOMETI 
TRANSMITTE 
TUBE  ASSY 
WIRING 

Total 


4 

■36 

1 

■09 

1 

■09 

2 

■  18 
1 

■09 

5 

■45 

1 

■09 

'i . 

■  18 

.......... 

■  18 
. i’ . 

■09 

'i . 

■09 
. l” 

■09 

2.52 

T  ’ 

.09 

. 1 . 

■09 

. i 

■09 

. J" 

■  18 
.......... 

■  18 
......... 

■54 

82 

7.39 


UH-60  Accident  Records 


Component:  INSTRUMENT 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

CONNECTOR 

0940562LDP 

86 

E 

860512241 

□ 

CEN  DISUN 

100478640000 

90 

E 

900828031 

□ 

CEN  DISUN 

100601183000 

90 

E 

900416031 

□ 

CEN  DISUN 

100601183000 

90 

E 

900708031 

□ 

INDICATOR 

209075652101 

88 

E 

871103071 

□ 

SIG  DAT  CO 

245473880000 

82 

E 

811027051 

□ 

SIGDATCO 

245473880000 

82 

E 

820107111 

□ 

SIG  DAT  CO 

245473880000 

83 

E 

830106091 

□ 

SIGDATCO 

245473880000 

84 

E 

840410241 

□ 

CEN  DISUN 

245473900000 

82 

E 

820813121 

□ 

CEN  DIS  UN 

245473900000 

89 

E 

890411141 

□ 

CEN  DIS  UN 

245473900000 

90 

E 

900628171 

□ 

SIGDATCO 

245476850000 

88 

E 

871120051 

□ 

SIGDATCO 

245476850000 

89 

E 

890823131 

□ 

SIG  DAT  CO 

245476850000 

90 

E 

900801041 

□ 

SIGDATCO 

245476850000 

90 

E 

891017071 

□ 

SIGDATCO 

245476850000 

90 

E 

900421071 

□ 

DATARECOR 

4046T26G03 

87 

E 

870526131 

□ 

TRANSMITIE 

4053T73P01 

85 

E 

850725131 

□ 

TRANSMUTE 

4053T73P01 

89 

E 

890305131 

□ 

CEN  DIS  UN 

476852 

82 

E 

820811181 

□ 

CEN  DIS  UN 

476852 

84 

E 

840517161 

□ 

CEN  DIS  UN 

476852000 

81 

E 

810219191 

□ 

INDICATOR 

7045001042101 

87 

E 

870225141 

□ 

INDICATOR 

7045001043111 

87 

E 

870310141 

□ 

SIG  DAT  CO 

7045001043112 

81 

E 

810225041 

□ 

SIG  DAT  CO 

7045001043112 

81 

E 

810720041 

□ 

SIG  DAT  CO 

7045001043112 

82 

E 

820219091 

□ 

SIG  DAT  CO 

7045001043112 

83 

E 

830809231 

□ 

SIG  DAT  CO 

7045001043112 

83 

E 

830606041 

□ 

SIGDATCO 

7045001043112 

83 

E 

830510191 

□ 

SIG  DAT  CO 

7045001043112 

83 

E 

830329201 

□ 

SIG  DAT  CO 

7045001043112 

85 

E 

850409081 

□ 

SIGDATCO 

7045001043112 

86 

E 

860603141 

□ 

SIG  DAT  CO 

7045001043112 

86 

E 

851030021 

□ 

SIGDATCO 

7045001043112 

86 

E 

851204171 

□ 

SIG  DAT  CO 

7045001043112 

87 

E 

870306161 

□ 

SIG  DAT  CO 

7045001043112 

89 

E 

890111091 

□ 

A-53 


UH-60  Accident  Records 


Component:  INSTRUMENT 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

SIGDATCO 

7045001043112 

90 

E 

900427041 

□ 

SIGDATCO 

7045001043112 

90 

E 

891006061 

□ 

DISPLAY  UN 

7045001043121 

89 

E 

890530051 

□ 

TUBE  ASSY 

7045001059081 

89 

E 

890919151 

□ 

TUBE  ASSY 

7045001059081 

90 

E 

900306031 

□ 

PITOT  TUBE 

7046002028103 

87 

E 

870323121 

□ 

PANEL PAUL 

7055001107104 

87 

E 

861112081 

□ 

PANEL  PAUL 

7055001107104 

87 

E 

870219071 

□ 

RELAY  PANE 

7055002105051 

90 

E 

900406081 

□ 

MAGNETIC  C 

7090101000101 

89 

E 

881213151 

□ 

GYRO 

ANASN43 

90 

E 

891108131 

□ 

CONTROL  CO 

C8021AASN75 

88 

E 

880106191 

□ 

CONTROL  CO 

C8021AASN75 

88 

E 

880803061 

□ 

CONTROL  CO 

C8021AASN75 

89 

E 

890308251 

□ 

CONTROL  CO 

C8021AASN75 

90 

E 

900716221 

□ 

TEE  TUBE 

MS24389D6 

87 

E 

870722191 

□ 

THERMOMETE 

MS280281 

88 

E 

871215031 

□ 

WIRING 

MS3476W833S 

89 

E 

890808101 

□ 

AIR  TUBE 

NOTREC 

88 

E 

880902091 

□ 

CEN  DIS  UN 

NOTREC 

87 

E 

870626141 

□ 

CEN  DISUN 

NOTREC 

88 

E 

880921221 

□ 

COMPASS  CO 

NOTREC 

88 

E 

880104061 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

84 

E 

840622011 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

86 

E 

860508131 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

87 

E 

861006051 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

89 

E 

890523121 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

89 

E 

890406091 

□ 

GYRO 

NOTREC 

88 

E 

880817081 

□ 

HYD  TEST  S 

NOTREC 

82 

E 

820908171 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

83 

E 

830415101 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

84 

E 

840313131 

□ 

OATINDICA 

NOTREC 

86 

E 

851021081 

□ 

OATINDICA 

NOTREC 

88 

E 

880114121 

□ 

PILDISUN 

NOTREC 

86 

E 

851209081 

□ 

SIG  DAT  CO 

NOTREC 

86 

E 

851217041 

□ 

SIGDATCO 

NOTREC 

87 

E 

870730131 

□ 

SIG  DAT  CO 

NOTREC 

88 

E 

880121031 

□ 

SIGDATCO 

NOTREC 

89 

E 

881018111 

□ 
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UH-60  Accident  Records 


1  Component:  INSTRUMENT  | 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

SWITCH 

NOTREC 

87 

E 

870422031  □ 

WIRING 

NOTREC 

82 

E 

820917151  □ 

WIRING 

NOTREC 

82 

E 

820420171  □ 

WIRING 

NOTREC 

86 

E 

851210071  □ 

WIRING 

NOTREC 

88 

E 

880914091  □ 

WIRING 

NOTREC 

88 

E 

880322091  □ 
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UH-60  Component  Analysis 


Component:  LAND  GEAR 

Part 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

Total 

CX)NNECTOR 

1 

.54 

1 

.09 

PISTON  LIN 

1 

.54 

1 

.09 

STRUT  ASSY 

1 

1.6 

1 

1.29 

1 

.91 

2 

1.3 

1 

.56 

3 

1.64 

5 

2.69 

14 

1.26 

TIRE 

1 

2.96 

1 

1.96 

2 

3.21 

1 

1.31 

1 

.91 

■ 

1 

.55 

7 

.63 

YOKE  ASSY 

1 

1.6 

■ 

■ 

1 

.56 

■ 

■ 

2 

.18 

Total 

1 

2.96 

1 

1.96 

4 

6.41 

1 

1.31 

1 

1.29 

2 

1.83 

2 

1.3 

2 

1.13 

4 

2.18 

7 

3.77 

25 

2.25 
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UH~60  Accident  Records 


Component:  LAND  GEAR 


Part 

Number 

FY 

AMC 

1  Case  Number 

TIRE 

7025012049101 

81 

E 

801117081 

□ 

TIRE 

7025012049101 

82 

E 

820507141 

□ 

TIRE 

7025012049101 

83 

E 

821023041 

□ 

TIRE 

7025012049102 

84 

E 

840921141 

□ 

STRUT  ASSY 

7025012051043 

85 

D 

850324051 

□ 

STRUT  ASSY 

7025012051043 

90 

E 

900928081 

□ 

STRUT  ASSY 

7025012051043 

90 

E 

891011161 

□ 

STRUT  ASSY 

7025012051045 

87 

E 

870629101 

□ 

STRUT  ASSY 

7025012051045 

90 

E 

900820101 

□ 

PISTON  UN 

7025012067102 

90 

C 

900807141 

□ 

STRUT  ASSY 

7025013101041 

90 

C 

900409151 

□ 

STRUT  ASSY 

7025013101042 

86 

D 

860128081 

□ 

STRUT  ASSY 

7025013101042 

87 

D 

870202071 

□ 

STRUT  ASSY 

7025013101042 

88 

D 

880602021 

□ 

STRUT  ASSY 

7025013101042 

89 

D 

890601111 

□ 

STRUT  ASSY 

7025013101042 

89 

D 

881130161 

□ 

STRUT  ASSY 

7025013101042 

83 

E 

830802191 

□ 

STRUT  ASSY 

7025013101043 

89 

E 

890710151 

□ 

YOKE  ASSY 

7025013158042 

83 

C 

830405141 

□ 

YOKE  ASSY 

7025013158042 

88 

D 

880125091 

□ 

TIRE 

7025013173101 

83 

E 

830302141 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

90 

E 

900220081 

□ 

STRUT  ASSY 

NOTREC 

90 

D 

900620011 

□ 

TIRE 

NOTREC 

86 

D 

860605021 

□ 

TIRE 

NOTREC 

89 

E 

881211031 

□ 
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UH-60  Component  Analysis 


Component:  NOTREC 

Part 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1987 

1988 

1989 

1990 

Total  1 

NOTREC 

||||[| 

4 

7.85 

1 

1 

1.29 

i 

I 

. „J 

1 

.65 

5 

2.73 

1 

.54 

13 

1.17 

SENSOR  STA 

1 

2.96  1 

I 

1  1 
.09 

THERMOCOUP 

1  1 
1.31  1 

i 

.09 

VALVE 

1 

2.96  1 

i 

i 

i 

,! 

■ 

■ 

1 

.09 

Total 

2  1 
5.93  1 

4 

7.85 

m 

2 

2.62  i 

1 

1.29 

1 

.65 

5 

2.73 

1 

.54 

16  1 
1.44  1 

A-58 


UH~60  Accident  Records 


Component:  NOTREC  | 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

NOTREC 

NOTREC 

82 

C 

820806071 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

82 

C 

820728071 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

85 

D 

841011071 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

87 

D 

861110061 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

89 

D 

890914141 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

89 

D 

890308061 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

82 

E 

820803211 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

82 

E 

820308121 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

84 

E 

840806041 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

86 

E 

860220161 

NOTREC 

NOTREC 

89 

E 

881215011 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

89 

E 

890328021 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

89 

E 

890816161 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

90 

E 

900110121 

□ 

SENSOR  STA 

NOTREC 

81 

E 

810112131 

□ 

THERMOCOUP 

NOTREC 

84 

E 

840319031 

□ 

VALVE 

NOTREC 

81 

E 

810514161 

□ 

UH-60  Component  Analysis 


Component:  PNEUDRAULI 


Part 


BLADE 
BRAKE  MLG 


CIRCUIT  BR 


COMPRESSOR 


CONNECTING 


CONNECTOR 


CONVERTER 


COUPLING 


COUPLING  H 


CYLINDER 


CYLINDER  B 


DISCONNECT 


FITTING 


FUSE  LIMIT 


HOSE  ASSY 


HOUSING  IN 


LINE 


MANIFOLD  T 


MASTER  CYL 


MODULEASSY 


PACKING 


PANEL  ASSY 


PITCH  SERV 


PRESS  RELI 


PUMP 


PUMP  ASSY 


2.96 

1.6 

2.74 

.65  1 

1.13 

2.18 

2.69 

1.53 

4 

2 

1 

7 

2 

8 

9 

10 

7 

12 

62 

11.85 

3.92 

1.6 

9.17 

2.58 

7.31 

5.86 

5.65 

3.82 

6.46 

5.58 

UH-60  Component  Analysis 


UH-60  Accident  Records 


\Component:  PNEUDRAULI 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

BLADE 

0201929000 

90 

E 

900909041  □ 

T  FITTING 

1003D040808 

81 

E 

810206111  □ 

SWITCH  PRE 

1065202451133 

88 

E 

880304171  □ 

CONVERTER 

245476850000 

88 

E 

880220051  □ 

CONNECTING 

2740811 A 

82 

A 

820805011  □ 

STARTER  SH 

35009581 

87 

E 

870416201  □ 

HOUSING  IN 

35011831 

88 

E 

880720131  □ 

HOUSING  IN 

35011832 

90 

E 

891116051  □ 

STARTER  PN 

350530021 

81 

E 

810803081  □ 

STARTER  PN 

350530021 

88 

E 

880922091  □ 

STARTER  PN 

350530021 

89 

E 

890803081  □ 

STARTER  PN 

350530021 

90 

E 

900923021  □ 

STARTER  PN 

350530021 

90 

E 

900619191  □ 

STARTER  PN 

350530051 

84 

E 

840605221  □ 

STARTER  PN 

350530051 

86 

E 

851218031  □ 

STARTER  PN 

350530051 

87 

E 

870819061  □ 

STARTER  PN 

350530051 

89 

E 

890924021  □ 

STARTER  PN 

350530051 

90 

E 

900411101  □ 

STARTER  PN 

350530051 

90 

E 

900216051  □ 

SWITCH 

4HS143120 

90 

E 

900724051  □ 

PUMP 

5302305 

86 

E 

851018171  □ 

PUMP 

5302305 

89 

E 

881109191  □ 

PUMP 

5302306 

90 

E 

900723121  □ 

PUMP 

5302306 

90 

E 

900712081  □ 

PUMP 

5302306 

90 

E 

900710221  □ 

VALVE REU 

61369 

82 

E 

811113161  □ 

CYLINDER  B 

61461 

82 

A 

820208011  □ 

PUMPMANIF 

62599 

89 

E 

890917011  □ 

CYLINDER 

7025001001102 

85 

D 

850712031  □ 

BRAKE  MLG 

7025012060102 

86 

D 

860509021  □ 

STARTER  PN 

7030610000103 

81 

E 

810812121  □ 

STARTER  PN 

7030610000103 

81 

E 

810513181  □ 

STARTER  PN 

7030610000103 

81 

E 

801105061  □ 

STARTER  PN 

7030610000103 

81 

E 

810831151  □ 

STARTER  PN 

7030610000103 

81 

E 

810126191  □ 

STARTER  PN 

7030610000103 

81 

E 

801112091  □ 

STARTER  PN 

7030610000103 

81 

E 

810813081  □ 

STARTER  PN 

7030610000103 

82 

E 

820514181  □ 

A- 62 


UH’‘60  Accident  Records 


Component:  PNEUDRAULI 


Part 

Number 

FY 

AMC 

j  Case  Number 

STARTER  PN 

7030610000103 

82 

E 

820610081 

□ 

STARTER  PN 

7030610000103 

83 

E 

821204051 

□ 

STARTER  PN 

7030610000103 

83 

E 

821207211 

□ 

STARTER  PN 

7030610000103 

83 

E 

821207231 

□ 

STARTER  PN 

7030610000103 

83 

E 

821128041 

□ 

STARTER  PN 

7030610000103 

83 

E 

821004121 

□ 

STARTER  PN 

7030610000103 

85 

E 

850816081 

□ 

STARTER  PN 

7030610000103 

88 

E 

880906021 

□ 

STARTER  PN 

7030610000103 

88 

E 

880615061 

□ 

STARTER  PN 

7030610000103 

89 

E 

881212071 

□ 

STARTER  PN 

7030610000105 

83 

E 

830908061 

□ 

STARTER  PN 

7030610000105 

83 

E 

830609211 

□ 

STARTER  PN 

7030610000105 

83 

E 

821016021 

□ 

STARTER  PN 

7030610000105 

83 

E 

830416091 

□ 

STARTER  PN 

7030610000105 

84 

E 

840907171 

□ 

STARTER  PN 

7030610000105 

84 

E 

840615191 

□ 

STARTER  PN 

7030610000105 

84 

E 

840705161 

□ 

STARTER  PN 

7030610000105 

84 

E 

840225061 

□ 

STARTER  PN 

7030610000105 

84 

E 

840420041 

□ 

STARTER  PN 

7030610000105 

85 

E 

850806191 

□ 

STARTER  PN 

7030610000105 

85 

E 

841208081 

□ 

STARTER  PN 

7030610000105 

86 

E 

860722191 

□ 

STARTER  PN 

7030610000105 

86 

E 

860928031 

□ 

STARTER  PN 

7030610000105 

86 

E 

860828141 

□ 

STARTER  PN 

7030610000105 

87 

E 

870224041 

□ 

STARTER  PN 

7030610000105 

87 

E 

870128071 

□ 

STARTER  PN 

7030610000105 

87 

E 

861110091 

□ 

STARTER  PN 

7030610000105 

87 

E 

870311021 

□ 

PUMPMODUL 

7055002046105 

81 

E 

810602061 

□ 

PUMPMODUL 

7055002046105 

86 

E 

860828201 

□ 

PUMP  MODUL 

7055002046105 

88 

E 

880323101 

□ 

PUMP  MODUL 

7055002046105 

88 

E 

880321111 

□ 

PANEL  ASSY 

7055002102045 

81 

E 

810424111 

□ 

PUMP  ASSY 

7065202110109 

90 

E 

900930031 

□ 

MANIFOLD  T 

7065202259043 

87 

E 

870817121 

□ 

PUMP  ASSY 

7065202300048 

SI 

E 

810919031 

□ 

PUMP  ASSY 

7065202300048 

81 

E 

810810131 

□ 

PUMP  ASSY 

7065202300048 

81 

E 

810323161 

□ 
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Component:  PNEUDRAULI 


Number 


PUMP  ASSY 
PUMP  ASSY 
PUMP  ASSY 
PUMP  ASSY 
PUMP  ASSY 
PUMP  ASSY 
PUMP  ASSY 
PUMP  ASSY 
PUMP  ASSY 
PUMP  ASSY 
PUMP  ASSY 
PUMP  ASSY 
PUMP  ASSY 
PUMP  ASSY 
PUMP  ASSY 
PUMP  ASSY 
PUMP  ASSY 
PUMP  ASSY 
PUMP  ASSY 
PUMP  ASSY 
PUMP  ASSY 
PUMP  ASSY 
PUMP  ASSY 
PUMP  ASSY 
PUMP  ASSY 
PUMP  ASSY 
PUMP  ASSY 
PUMP  ASSY 
PUMP  ASSY 
PUMP  ASSY 
PUMP  ASSY 
PUMP  ASSY 
PUMP  ASSY 
PUMP  ASSY 
PUMP  ASSY 
PUMP  ASSY 
PUMP  ASSY 
PUMP  ASSY 


7065202300048 

7065202300048 

7065202300048 

7065202300048 

7065202300048 

7065202300048 

7065202300048 

7065202300048 

7065202300048 

7065202300048 

7065202300048 

7065202300048 

7065202300048 

7065202300048 

7065202300049 

7065202300049 

7065202300049 

7065202300049 

7065202300049 

7065202300049 

7065202300049 

7065202300049 

7065202300049 

7065202300049 

7065202300049 

7065202300049 

7065202300049 

7065202300049 

7065202300049 

7065202300049 

7065202300049 

7065202300049 

7065202300049 

7065202300049 

7065202300049 

7065202300049 

7065202300049 

7065202300049 


FYlAMCi  Case  Number 


810113161  □ 
820219071  □ 
820614041  □ 
830516031  □ 
840905121  □ 
840929041  □ 
840209141  □ 
860724291  □ 
880910051  □ 
880421161  □ 
880209081  □ 
881206231  □ 
900601011  □ 
900216071  □ 
840411101  □ 
840725201  □ 
840731011  □ 
840419091  □ 
850903201  □ 
850918041  □ 
860806151  □ 
860907041  □ 
851113211  □  I 
860612201  □ 
860117111  □ 
860522081  □ 
851104071  □ 
870318151  □ 
870405041  □ 
870223111  □ 
861204161  □ 
861124181  □ 
870626101  □ 
870929091  □ 
880209161  □ 
880412171  □ 
880519071  □ 
890529031  □ 


UH-60  Accident  Records 


Component:  PNEUDRAULI 


Part 

Number 

FY 

AMC 

1  Case  Number 

PUMP  ASSY 

7065202300049 

89 

E 

890630031 

□ 

PUMP  ASSY 

7065202300049 

89 

E 

890608021 

□ 

PUMP  ASSY 

7065202300049 

90 

E 

900713091 

□ 

PUMP  ASSY 

7065202300049 

90 

E 

900627021 

□ 

PUMP  ASSY 

7065202300050 

87 

E 

870720121 

□ 

PUMP  ASSY 

7065202300050 

87 

E 

870605081 

□ 

PUMP  ASSY 

7065202300050 

88 

E 

871104171 

□ 

PUMP  ASSY 

7065202300050 

88 

E 

880509081 

□ 

PUMP  ASSY 

7065202300050 

88 

E 

880930071 

□ 

PUMP  ASSY 

7065202300050 

89 

E 

890216011 

□ 

PUMP  ASSY 

7065202300050 

89 

E 

890404101 

□ 

PUMP  ASSY 

7065202300050 

89 

E 

881202041 

□ 

PUMP  ASSY 

7065M2300050 

90 

E 

900911221 

□ 

PUMP  ASSY 

7065202300050 

90 

E 

900909051 

□ 

PUMP  ASSY 

7065202300050 

90 

E 

900929091 

□ 

PUMP  ASSY 

7065202300050 

90 

E 

891107141 

□ 

PUMP  ASSY 

7065202300050 

90 

E 

891127071 

□ 

PUMP  ASSY 

7065202300050 

90 

E 

900611161 

□ 

PUMP  ASSY 

7065202300050 

90 

E 

900614131 

□ 

MODULEASSY 

7065202415042 

84 

E 

840725201 

□ 

MODULEASSY 

7065202415042 

89 

E 

890127101 

□ 

VALVE  HYDR 

7065202450108 

87 

E 

861003161 

□ 

SWITCH  HYD 

7065202451129 

81 

E 

810323031 

□ 

SWITCH  HYD 

7065202451130 

82 

E 

820629171 

□ 

SWITCH  HYD 

7065202451130 

83 

E 

830208141 

□ 

SWITCH  HYD 

7065202451130 

83 

E 

821025211 

□ 

SWITCH  HYD 

7065202451130 

84 

E 

840723131 

□ 

SWITCH  HYD 

7065202451130 

84 

E 

840416171 

□ 

SWITCH  HYD 

7065202451130 

86 

E 

860130111 

□ 

SWITCH  HYD 

7065202451130 

88 

E 

880323121 

□ 

SWITCH  HYD 

7065202451130 

90 

E 

891018091 

□ 

SWITCH  HYD 

7065202451130 

90 

E 

900529031 

□ 

SWITCH  HYD 

7065202451130 

90 

E 

900206081 

□ 

SWITCH 

7065202451133 

83 

E 

821124041 

□ 

SWITCH 

7065202451133 

89 

E 

890720281 

□ 

SWITCH 

7065202451133 

90 

E 

900410041 

□ 

SWITCH 

7065202451134 

85 

E 

841026101 

□ 

TRANSF  MOD 

7065202455042 

82 

E 

820512111 

□ 

A-65 


UH~60  Accident  Records 


Component:  PNEUDRAULI 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

TRANSF  MOD 

7065202455044 

90 

E 

900816181 

□ 

TRANSFER  A 

7065202455046 

81 

E 

801114021 

□ 

TRANSFER  A 

7065202455046 

85 

E 

850305041 

□ 

TRANSFER  A 

7065202455046 

88 

E 

880627091 

□ 

TRANSFER  A 

7065202455047 

83 

E 

830217101 

□ 

HOSE  ASSY 

7065202583045 

88 

E 

880418101 

□ 

MODULEASSY 

7065202620046 

86 

E 

860729071 

□ 

MODUUEASSY 

7065202620046 

86 

E 

860604021 

□ 

MODULEASSY 

7065202620046 

86 

E 

860624021 

□ 

MODULEASSY 

7065202620046 

88 

E 

880301071 

□ 

MODULEASSY 

7065202620046 

88 

E 

880128041 

□ 

TUBE  ASSY 

7065206211042 

89 

E 

881117161 

□ 

COUPLING 

7065206255101 

83 

E 

830714171 

□ 

COUPLING 

7065206255101 

88 

E 

880618081 

□ 

COUPLING 

7065206255101 

89 

E 

890829041 

□ 

COUPLING 

7065206525102 

89 

E 

890829041 

□ 

COUPLING  H 

7A1453H48F8 

88 

E 

871002091 

□ 

COUPLING  H 

7A1453H48F8 

89 

E 

890520051 

□ 

COUPLING  H 

7A1453H48F8 

90 

E 

900316091 

□ 

COUPLING  H 

7A1453H48F8 

90 

E 

900109221 

□ 

COUPLING  H 

7A1453H48FB 

90 

E 

900926151 

□ 

SCREW  CAP 

A225858 

90 

E 

900627111 

□ 

FITTING 

AS1003J040808 

85 

E 

850910221 

□ 

PACKING 

M832481240 

90 

E 

900730031 

□ 

PACKING 

M832481241 

90 

E 

900730031 

□ 

PACKING 

M834611020 

82 

E 

820106111 

□ 

CONNECTOR 

M8723118H8036 

87 

E 

870622111 

□ 

PACKING 

MS28775021 

82 

E 

820924141 

□ 

FUSE  LIMIT 

MS2893760 

81 

E 

810309011 

□ 

FUSE  LIMIT 

MS2893760 

90 

E 

900206231 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8006G10GB 

90 

E 

900917101 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8006G110C 

90 

E 

900818041 

o 

HOSE  ASSY 

MS8006H130E340 

81 

E 

810515191 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

87 

E 

870904051 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

90 

E 

900206131 

□ 

FrmNG 

NOTREC 

84 

E 

840130181 

□ 

FTITING 

NOTREC 

87 

E 

870922091 

□ 

LINE 

NOTREC 

81 

E 

810223181 

□ 

A-66 


UH~60  Accident  Records 


Component:  PNEUDRAULI 

Part  I  Number  |fy|aMC|  Case  Number 


LINE 

NOTREC 

83 

E 

830301161 

□ 

LINE 

NOTREC 

84 

E 

840902011 

□ 

LINE 

NOTREC 

85 

E 

850326151 

□ 

LINE 

NOTREC 

85 

E 

841115081 

□ 

LINE 

NOTREC 

86 

E 

860613061 

□ 

LINE 

NOTREC 

88 

E 

871003021 

□ 

LINE 

NOTREC 

89 

E 

890301071 

□ 

MASTER  CYL 

NOTREC 

87 

E 

870316021 

□ 

MODULE  ASSY 

NOTREC 

85 

E 

850130121 

□ 

PACKING 

NOTREC 

81 

E 

810305021 

□ 

PITCH  SERV 

NOTREC 

84 

E 

840822041 

□ 

PRESS  RELI 

NOTREC 

84 

E 

840810111 

□ 

PUMP 

NOTREC 

81 

C 

810507241 

□ 

PUMP 

NOTREC 

83 

E 

821211021 

□ 

PUMP 

NOTREC 

86 

E 

860924021 

□ 

PUMP 

NOTREC 

86 

E 

860714021 

□ 

PUMP 

NOTREC 

87 

E 

870424051 

□ 

PUMP 

NOTREC 

88 

E 

880308161 

□ 

PUMP 

NOTREC 

88 

E 

880225221 

□ 

PUMP 

NOTREC 

89 

E 

890713041 

□ 

PUMP 

NOTREC 

89 

E 

890320071 

□ 

PUMP 

NOTREC 

89 

E 

890430051 

□ 

PUMP 

NOTREC 

90 

E 

891005121 

□ 

PUMP 

NOTREC 

90 

E 

891019191 

□ 

PUMP  ASSY 

NOTREC 

88 

E 

880329091 

□ 

QUICK  DISC 

NOTREC 

88 

E 

880630031 

□ 

RELAY 

NOTREC 

87 

E 

861029241 

□ 

RELAY 

NOTREC 

88 

E 

880921111 

□ 

RELAY  PANE 

NOTREC 

87 

E 

870609251 

□ 

SEAL 

NOTREC 

90 

E 

900405121 

□ 

STARTER  PN 

NOTREC 

84 

E 

831112041 

□ 

STARTER  PN 

NOTREC 

87 

E 

870416051 

□ 

STARTER  PN 

NOTREC 

88 

E 

871029061 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

83 

E 

821214131 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

88 

E 

880606061 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

89 

E 

890212051 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

90 

E 

900911121 

□ 

SWITCH  PRE 

NOTREC 

88 

E 

L_ 

880328111 

□ 

A-67 


UH~60  Accident  Records 


1  Component:  PNEUDRAULI  | 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

VALVE 

NOTREC 

84 

E 

840416051 

□ 

VALVE 

NOTREC 

89 

E 

881010031 

□ 

WIRE 

NOTREC 

85 

E 

850314111 

□ 

WIRE 

NOTREC 

87 

E 

870825091 

□ 

WIRE 

NOTREC 

88 

E 

880921231 

□ 

WIRE 

NOTREC 

88 

E 

880412031 

□ 

CIRCUIT  BR 

SM601BA 

89 

E 

890227161 

□ 

HOSE  ASSY 

SS48C2A1 13000 

82 

E 

820426191 

□ 

HOSE  ASSY 

SS48C2A1 13000 

89 

E 

890311021 

□ 

HOSE  ASSY 

SS48C2A1 15000 

90 

E 

900917101 

□ 

DISCONNECT 

ZA1452H68MT8 

81 

E 

801212141 

□ 

A-68 


Component:  ROTOR/XMSN 


Part 


ACC  GEARS 


ADAPTERS? 


ANTI  FLAP 


BEARING 


BLADE  T/R 


BRACKET  AS 


BUSHING 


CAMANTl-F 


CAM  DROOP 


CHIP  DETEC 


COLLET  BLO 


CONNECTOR 


COOLER 


DAMPERASSY 


FILLER 


FILTER 


FITTING 


FLANGE 


FLANGEASSY 


G/B  ASSY  I 


GB  MAIN  MO 


GIMBALENG 


INDICATOR 


INPUT  MODU 


J2  CONNECT 


LEVER  GUST 


1981  1982  1983  I  1984  1985  1986  1987  1988  i  1989  1990 


UH-60  Component  Analysis 


Component:  ROTOR/XMSN 


PIN  EXPAND 


PRESSURE  R 


1983 

1984 

1 

1 

.6 

2 

2.62 

PTO  SHAFT 
PUMP 
PUMP  ASSY 
RADIATOR 
RESISTOR 
ROD  END  AS 
ROTOR  ALTE 
SCISSORS 
SEAL 

SEALENCAS 
SEAL  OIL 
SENSOR 
SENSOR  OIL 
SENSOR  ROT 
SHAFT  ANTI 
SHAFT  ASSY 
SHAFT  OUTE 
SPHERICAL 


1 

.09 

1 

■09 

1 

.09 
"l . 

.09 

”"i . 

.09 

......... 

.18 

”i . 

.09 

.09 

l' 

.09 

'i ’  " 

.09 

......... 

.63 

’ '2  ' 

.18 

13  ' 

1.17 

.......... 

.09 

.......... 

.18 

W 

1.17 

'i . 

.09 

......... 

.09 


A-70 


UH-60  Component  Analysis 


Component:  ROTOR/XMSN 


1981  1982  1983  i  1984  1985  1986  1987  1988  \  1989 


Part 


SPINDLE  AS 


SPINDLE  U 


SPLINED  SH 


SPRING  HEL 


STABILIZER 


STRAINER  C 


SUPPORT  AS 


SWASHPLATE 


SWITCH 


VALVE  REGU 


WASHER 


WEIGHTASSY 


WIRING 


Total 


2 

■■■"l . 

2 

2 

2.58 

.91 

1.3 

1  1.13 

44 

71 

75 

69 

56.8 

64.85 

48.84 

38.96 

31  457 

16.7  41.16 


UH-60  Accident  Records 


Component:  ROTOR/XMSN  | 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

VALVE  REGU 

11E762 

84 

E 

840603091 

□ 

VALVE  REGU 

11E762 

86 

E 

860509041 

□ 

VALVE  REGU 

11E762 

88 

E 

880719101 

□ 

VALVE  REGU 

11E762 

88 

E 

880608151 

□ 

VALVE  REGU 

11E762 

88 

E 

880616021 

□ 

VALVE  REGU 

11E762 

89 

E 

890712181 

□ 

ADAPTERS? 

13888481 

81 

E 

810220181 

□ 

SENSOR  OIL 

202787 

89 

E 

890218021 

□ 

SENSOR  OE. 

202787 

89 

E 

890403131 

□ 

SENSOR  OIL 

202787 

89 

E 

890515141 

□ 

SENSOR  OE. 

202787 

89 

E 

890726101 

□ 

SENSOR  OE. 

202787 

90 

E 

891010031 

□ 

SENSOR  OIL 

202787 

90 

E 

900628161 

□ 

SPLINED  SH 

21E471 

87 

A 

861003011 

□ 

ROTOR  ALTE 

4042T50P01 

88 

E 

880828041 

□ 

SEAL 

528460 

89 

E 

890313071 

□ 

INDICATOR 

5611520520001 

85 

E 

850411181 

□ 

ROD  END  AS 

7010108201041 

86 

E 

860523131 

□ 

ROD  END  AS 

7010108202041 

81 

E 

801216131 

□ 

BLADE  T/R 

7010131000043 

88 

E 

871017041 

□ 

BLADE  T/R 

7010131000043 

90 

E 

900305061 

□ 

SPETOLE  AS 

7010208100046 

82 

E 

811201031 

□ 

SPINDLE  AS 

7010208100047 

81 

E 

801030051 

□ 

SPINDLE  LI 

7010208116047 

85 

850418011 

□ 

PIN  EXPAND 

7010308107101 

82 

811124111 

□ 

WASHER 

7010311015101 

90 

900727011 

□ 

BEARING 

701031131042 

88 

D 

880816161 

□ 

SWASHPLATE 

7010408000045 

81 

E 

810412091 

□ 

SWASHPLATE 

7010408000046 

85 

E 

841107131 

□ 

ANTI  FLAP 

7010508002101 

89 

D 

890406101 

□ 

SHAFT  ANn 

7010508003102 

82 

C 

820826251 

□ 

SHAFT  ANTI 

7010508003102 

89 

E 

890331031 

□ 

ANn  FLAP 

7010508100041 

82 

C 

820122081 

□ 

ANn  FLAP 

7010508100041 

84 

D 

840605191 

□ 

ANn  FLAP 

7010508100041 

83 

E 

830924141 

□ 

ANn  FLAP 

7010508100041 

84 

E 

840716141 

□ 

ANn  FLAP 

7010508100041 

84 

E 

840517171 

□ 

ANn  FLAP 

7010508100041 

85 

E 

850305021 

□ 

UH-60  Accident  Records 


Component:  ROTOR/XMSN 


Part 

Number 

FY 

AMC 

1  Case  Number 

ANTI  FLAP 

7010508100041 

86 

E 

860605151 

□ 

ANTI  FLAP 

7010508100041 

86 

E 

860605161 

□ 

ANTI  FLAP 

7010508100041 

87 

E 

861106121 

□ 

ANTI  FLAP 

7010508100041 

87 

E 

870116071 

□ 

ANTI  FLAP 

7010508100042 

88 

E 

880706031 

□ 

ANTI  FLAP 

7010508100042 

88 

E 

880804051 

□ 

ANTI  FLAP 

7010508100042 

88 

E 

880209061 

□ 

ANTI  FLAP 

7010508100042 

89 

E 

890920121 

□ 

ANTI  FLAP 

7010508100042 

90 

E 

900520041 

□ 

ANTIFLAP 

7010508100043 

86 

D 

860304111 

□ 

ANTIFLAP 

7010508100043 

87 

D 

870804171 

□ 

ANTI  FLAP 

7010508100043 

87 

D 

861210021 

□ 

ANTI  FLAP 

7010508100043 

88 

D 

880126151 

□ 

ANTI  FLAP 

7010508100043 

88 

D 

880921181 

□ 

ANTI  FLAP 

7010508100043 

88 

D 

880209041 

□ 

ANTI  FLAP 

7010508100043 

85 

E 

850907031 

□ 

ANTI  FLAP 

7010508100043 

86 

E 

851107061 

□ 

ANTI  FLAP 

7010508100043 

86 

E 

851206041 

□ 

ANTI  FLAP 

7010508100043 

86 

E 

860106011 

□ 

ANTI  FLAP 

7010508100043 

86 

E 

860111031 

□ 

ANTI  FLAP 

7010508100043 

86 

E 

851214071 

□ 

ANTI  FLAP 

7010508100043 

86 

E 

860520041 

□ 

ANTI  FLAP 

7010508100043 

86 

E 

860722241 

□ 

ANTI  FLAP 

7010508100043 

86 

E 

860616161 

□ 

ANTI  FLAP 

7010508100043 

86 

E 

860724281 

□ 

ANTI  FLAP 

7010508100043 

86 

E 

860812171 

□ 

ANTIFLAP 

7010508100043 

87 

E 

870511111 

□ 

ANTI  FLAP 

7010508100043 

87 

E 

870806121 

□ 

ANTI  FLAP 

7010508100043 

87 

E 

861028221 

□ 

ANTI  FLAP 

7010508100043 

87 

E 

870918101 

□ 

ANTI  FLAP 

7010508100043 

87 

E 

870919071 

□ 

ANTI  FLAP 

7010508100043 

87 

E 

870917021 

□ 

ANTI  FLAP 

7010508100043 

87 

E 

870302141 

□ 

ANTI  FLAP 

7010508100043 

87 

E 

870403181 

□ 

ANTIFLAP 

7010508100043 

87 

E 

870105101 

□ 

ANTI  FLAP 

7010508100043 

87 

E 

861007081 

□ 

ANTI  FLAP 

7010508100043 

88 

E 

880309071 

□ 

ANTI  FLAP 

7010508100043 

88 

E 

880526081 

□ 

A-73 


UH-60  Accident  Records 


Component:  ROTOR/XMSN  [ 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

ANTI  FLAP 

7010508100043 

88 

E 

880523101 

□ 

ANTI  FLAP 

7010508100043 

88 

E 

871020011 

□ 

ANTI  FLAP 

7010508100043 

88 

E 

880104071 

□ 

ANTI  FLAP 

7010508100043 

88 

E 

880314071 

□ 

ANTI  FLAP 

7010508100043 

90 

E 

891201091 

□ 

STABILIZER 

7010508100047 

89 

D 

890418041 

□ 

STABILIZER 

7010508100047 

88 

E 

880803121 

□ 

STABILIZER 

7010508100047 

88 

E 

880811021 

□ 

STABILIZER 

7010508100047 

89 

E 

890724111 

□ 

STABILIZER 

7010508100047 

89 

E 

890514071 

□ 

STABILIZER 

7010508100047 

89 

E 

890608051 

□ 

STABILIZER 

7010508100047 

89 

E 

890407101 

□ 

STABILIZER 

7010508100047 

89 

E 

890927211 

□ 

STABILIZER 

7010508100047 

90 

E 

891014081 

□ 

BUSHING 

7010508101 

86 

E 

860620111 

□ 

BUSHING 

7010508101 

86 

E 

860522061 

□ 

BUSHING 

7010508101 

86 

E 

860624171 

□ 

CAM  ANTI-F 

7010508101101 

83 

E 

830411081 

□ 

CAM  ANTI-F 

7010508101101 

85 

E 

850323071 

□ 

CAM  ANTI-F 

7010508101101 

86 

E 

860715181 

□ 

CAM  ANTI-F 

7010508101101 

88 

E 

880708041 

□ 

CAM  ANTI-F 

7010508101101 

89 

E 

890308241 

□ 

CAM  ANH-F 

7010508101101 

89 

E 

890408011 

□ 

CAM  DROOP 

7010508151043 

89 

E 

890111101 

□ 

CAM  DROOP 

7010508151043 

90 

E 

900625061 

□ 

CAM  DROOP 

7010508151102 

82 

C 

811120131 

□ 

INDICATOR 

7010608006043 

85 

E 

850807011 

□ 

DAMPERASSY 

7010608100042 

86 

D 

851008101 

□ 

DAMPERASSY 

7010608100042 

82 

E 

820422141 

□ 

DAMPERASSY 

7010608100042 

83 

E 

830329181 

□ 

DAMPERASSY 

7010608100042 

83 

E 

830914301 

□ 

DAMPERASSY 

7010608100042 

85 

E 

850411181 

□ 

DAMPERASSY 

7010608100042 

85 

E 

841128101 

□ 

DAMPERASSY 

7010608100043 

86 

E 

851216061 

□ 

DAMPERASSY 

7010608100043 

87 

E 

870612081 

□ 

DAMPERASSY 

7010608100043 

88 

E 

871020071 

□ 

DAMPERASSY 

7010608100043 

89 

E 

890911021 

□ 

DAMPERASSY 

7010608100046 

90 

E 

900606151 

□ 
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Component:  ROTOR/XMSN 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

WEIGHTASSY 

7010708404043 

89 

C 

890316161 

□ 

M/R  BLADE 

7015009100041 

83 

E 

830126271 

□ 

M/R  BLADE 

7015009100043 

84 

E 

840827011 

□ 

M/R  BLADE 

7015009100043 

84 

E 

840925011 

□ 

M/R  BLADE 

7015009100043 

85 

E 

841109041 

□ 

M/R  BLADE 

7015009100043 

85 

E 

850214201 

□ 

M/R  BLADE 

7015009100043 

88 

E 

880712171 

□ 

M/R  BLADE 

7015009100043 

88 

E 

871204031 

□ 

M/R  BLADE 

7015009100043 

89 

E 

890417051 

□ 

M/R  BLADE 

7015009100043 

89 

E 

890314181 

□ 

M/R  BLADE 

7015009100043 

89 

E 

890427041 

□ 

M/R  BLADE 

7015009100043 

89 

E 

881206201 

□ 

M/R  BLADE 

7015009100043 

90 

E 

891018061 

□ 

M/R  BLADE 

7015009101041 

88 

E 

880607051 

□ 

TIP  CAP 

7015009107041 

81 

E 

810617191 

□ 

TIP  CAP 

7015009107041 

84 

E 

840716021 

□ 

TIP  CAP 

7015009107041 

89 

E 

890720251 

□ 

TIP  CAP 

7015009107049 

90 

E 

900326131 

□ 

TIP  CAP 

7015009107049 

90 

E 

900803051 

□ 

TIP  CAP 

7015009107049 

90 

E 

900407041 

□ 

INPUT  MODU 

7035108001043 

81 

C 

810507241 

□ 

INPUT  MODU 

7035108001043 

85 

C 

850418191 

□ 

INPUT  MODU 

7035108001043 

81 

E 

810724051 

□ 

INPUT  MODU 

7035108001043 

81 

E 

801024141 

□ 

INPUT  MODU 

7035108001043 

82 

E 

820717021 

□ 

INPUT  MODU 

7035108001043 

82 

E 

820219211 

□ 

INPUT  MODU 

7035108001043 

83 

E 

821022091 

□ 

INPUT  MODU 

7035108001043 

83 

E 

821202141 

□ 

INPUT  MODU 

7035108001043 

83 

E 

821028181 

□ 

INPUT  MODU 

7035108001043 

84 

E 

840920141 

□ 

INPUT  MODU 

7035108001043 

85 

E 

850305111 

□ 

INPUT  MODU 

7035108001043 

85 

E 

850723111 

□ 

INPUT  MODU 

7035108001043 

85 

E 

850826111 

□ 

INPUT  MODU 

7035108001043 

85 

E 

841204161 

□ 

INPUT  MODU 

7035108001043 

86 

E 

860218131 

□ 

INPUT  MODU 

7035108001043 

87 

E 

861220061 

□ 

INPUT  MODU 

7035108001043 

87 

E 

870226091 

□ 

INPUT  MODU 

7035108001043 

87 

E 

870305081 

□ 
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'^Component:  ROTOR/XMSN  | 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

INPUT  MODU 

7035108001043 

87 

E 

870308011 

□ 

INPUT  MODU 

7035108001043 

88 

E 

880727051 

□ 

INPUT  MODU 

7035108001043 

88 

E 

880309151 

□ 

INPUT  MODU 

7035108001043 

88 

E 

880505141 

□ 

INPUT  MODU 

7035108001043 

88 

E 

880328081 

□ 

INPUT  MODU 

7035108001043 

89 

E 

890105051 

□ 

INPUT  MODU 

7035108001043 

89 

E 

890730021 

□ 

INPUT  MODU 

7035108001043 

90 

E 

900708041 

□ 

ACC  GEARB 

7035108001046 

88 

E 

880314081 

□ 

ACC  GEARB 

7035108001046 

88 

E 

871114081 

□ 

ACC  GEARB 

7035108080043 

82 

E 

811216111 

□ 

ACC  GEARB 

7035108080043 

82 

E 

811007141 

□ 

ACC  GEARB 

7035108080043 

83 

E 

830726161 

□ 

ACC  GEARB 

7035108080043 

83 

E 

830929111 

□ 

ACC  GEARB 

7035108080043 

83 

E 

830425071 

□ 

ACC  GEARB 

7035108080043 

84 

E 

840106181 

□ 

ACC  GEARB 

7035108080043 

84 

E 

831201141 

□ 

ACC  GEARB 

7035108080043 

84 

E 

840720151 

□ 

ACC  GEARB 

7035108080043 

84 

E 

840309161 

□ 

ACC  GEARB 

7035108080043 

84 

E 

840404211 

□ 

ACC  GEARB 

7035108080043 

84 

E 

840522201 

□ 

ACC  GEARB 

7035108080043 

85 

E 

850123221 

□ 

ACC  GEARB 

7035108080043 

85 

E 

850220101 

□ 

ACC  GEARB 

7035108080043 

85 

E 

850410131 

□ 

ACC  GEARB 

7035108080043 

85 

E 

850307121 

□ 

ACC  GEARB 

7035108080043 

85 

E 

850829191 

□ 

ACC  GEARB 

7035108080043 

85 

E 

850924131 

□ 

ACC  GEARB 

7035108080043 

86 

E 

860630021 

□ 

ACC  GEARB 

7035108080043 

86 

E 

860513271 

□ 

ACC  GEARB 

7035108080043 

86 

E 

860516031 

□ 

ACC  GEARB 

7035108080043 

87 

E 

870602041 

□ 

ACC  GEARB 

7035108080043 

87 

E 

870305081 

□ 

ACC  GEARB 

7035108080043 

87 

E 

870709191 

□ 

ACC  GEARB 

7035108080043 

88 

E 

871016131 

□ 

ACC  GEARB 

7035108080043 

88 

E 

871006011 

□ 

ACC  GEARB 

7035108080043 

88 

E 

880626031 

□ 

ACC  GEARB 

7035108080043 

88 

E 

871028131 

□ 

ACC  GEARB 

7035108080043 

88 

E 

871118111 

□ 
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Component:  ROTOR/XMSN 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

ACC  GEARB 

7035108080043 

88 

E 

871117101 

□ 

ACC  GEARB 

7035108080043 

88 

E 

880123031 

□ 

ACC  GEARB 

7035108080043 

88 

E 

880510191 

□ 

ACC  GEARB 

7035108080043 

89 

E 

890810081 

□ 

ACC  GEARB 

7035108080043 

89 

E 

890517081 

□ 

ACC  GEARB 

7035108080043 

89 

E 

890203031 

□ 

ACC  GEARB 

7035108080043 

89 

E 

890915131 

□ 

ACC  GEARB 

7035108080043 

90 

E 

900501101 

□ 

ACC  GEARB 

7035108080043 

90 

E 

900301111 

□ 

ACC  GEARB 

7035108080043 

90 

E 

900912011 

□ 

ACC  GEARB 

7035108080043 

90 

E 

891020081 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100053 

81 

A 

810403031 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100056 

84 

E 

840827091 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100056 

85 

E 

850204121 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100056 

85 

E 

850227011 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100056 

87 

E 

870818051 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100056 

90 

E 

900701041 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100057 

88 

E 

880816091 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100058 

84 

E 

840904061 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100058 

85 

E 

850306041 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100058 

86 

E 

860616111 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100058 

87 

E 

870805091 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100059 

84 

E 

840920221 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100059 

84 

E 

840905071 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100059 

84 

E 

840229131 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100059 

86 

E 

851004131 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100059 

87 

E 

870916141 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100059 

87 

E 

870526141 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100059 

87 

E 

861217021 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100059 

87 

E 

861107111 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100059 

87 

E 

870625231 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100059 

88 

E 

880707091 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100059 

89 

E 

890825071 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100059 

90 

E 

900726101 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100060 

85 

E 

850204131 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100060 

86 

E 

860119061 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100060 

86 

E 

860815261 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100060 

86 

E 

860924041 

□ 
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Component:  ROTOR/XMSN 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

GB  MAIN  MO 

7035108100060 

86 

E 

860828191 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100060 

86 

E 

860722281 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100060 

86 

E 

860603271 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100060 

86 

E 

860508051 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100060 

87 

E 

870715211 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100060 

87 

E 

870904041 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100060 

87 

E 

870306031 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100060 

87 

E 

870402231 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100060 

87 

E 

870311101 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100060 

87 

E 

870515091 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100060 

87 

E 

870225291 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100060 

88 

E 

880321051 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100060 

88 

E 

880913131 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100060 

88 

E 

880623041 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100060 

89 

E 

890204061 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100060 

89 

E 

890712251 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100060 

89 

E 

890322121 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100060 

89 

E 

890822141 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100060 

89 

E 

881123121 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100060 

90 

E 

900228061 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100060 

90 

E 

900817081 

□ 

GB  MAIN  MO 

7035108100060 

90 

E 

891031131 

□ 

SHAFT  OUTE 

7035108115102 

81 

E 

810622181 

□ 

SWITCH 

7035108123102 

82 

E 

820510041 

□ 

SWITCH 

7035108123102 

83 

E 

830818221 

□ 

SWITCH 

7035108123102 

83 

E 

830120061 

□ 

PUMP 

7035108144101 

83 

E 

830613121 

□ 

FILLER 

7035108157103 

82 

E 

820616181 

□ 

FLANGEASSY 

7035108206041 

82 

E 

820429141 

□ 

CHIP  DETEC 

7035108248104 

86 

E 

851118151 

□ 

SWITCH 

7035108248105 

88 

E 

880226091 

□ 

CHIP  DETEC 

7035108249102 

84 

E 

840924161 

□ 

STRAINER  C 

7035108250102 

86 

E 

860821191 

□ 

STRAINER  C 

7035108250102 

87 

E 

870622181 

□ 

LEVER  GUST 

7035108402102 

85 

C 

841108111 

□ 

LEVER  GUST 

7035108402102 

87 

E 

870122031 

□ 

SWITCH 

703518091101 

87 

E 

870112091 

□ 

SWITCH 

703518091101 

88 

E 

880822131 

□ 
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Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

SWITCH 

703518091101 

88 

E 

880707051 

□ 

SWITCH 

703518091101 

89 

E 

881004181 

□ 

SWITCH 

703518091101 

89 

E 

881107031 

□ 

NUT 

7035706107102 

87 

A 

861003011 

□ 

G/B  ASSY  I 

7035706300042 

81 

E 

810223151 

□ 

G/B  ASSY  I 

7035706300042 

85 

E 

850117011 

□ 

G/B  ASSY  I 

7035706300042 

86 

E 

860124111 

□ 

TR  GEARBOX 

7035806600041 

81 

E 

810403111 

□ 

TR  GEARBOX 

7035806600043 

84 

E 

840606141 

□ 

TR  GEARBOX 

7035806600043 

85 

E 

850404041 

□ 

CHIP  DETEC 

7035806618101 

81 

E 

810715181 

□ 

CHIP  DETEC 

7035806618101 

84 

E 

840530101 

□ 

CHIP  DETEC 

7035806618101 

84 

E 

840509071 

□ 

CHIP  DETEC 

7035806618101 

84 

E 

840417021 

□ 

CHIP  DETEC 

7035806618101 

84 

E 

831129141 

□ 

CHIP  DETEC 

7035806618101 

87 

E 

870415091 

□ 

CHIP  DETEC 

7035806618101 

87 

E  i 

870224011 

□ 

CHIP  DETEC 

7035806618101 

87 

E 

870305091 

□ 

CHIP  DETEC 

7035806618101 

89 

E 

890329181 

□ 

CHIP  DETEC 

7035806618101 

89 

E 

890626131 

□ 

RADIATOR 

7036103002046 

86 

E 

860523191 

□ 

FLANGE 

7036103007104 

87 

A 

861003011 

□ 

SHAFT  ASSY 

7036105001049 

81 

E 

801113071 

□ 

SUPPORT  AS 

7036105060041 

83 

E 

821018111 

□ 

SUPPORT  AS 

7036105060041 

85 

E 

850206121 

□ 

SUPPORT  AS 

7036105060041 

87 

E 

870610131 

□ 

SUPPORT  AS 

7036105060042 

85 

D 

850717091 

□ 

GIMBALENG 

7036108001101 

81 

E 

810319021 

□ 

GIMBALENG 

7036108001101 

84 

E 

840425121 

□ 

GIMBALENG 

7036108001101 

89 

E 

890418051 

□ 

SHAFT  ASSY 

7036108004042 

82 

C 

820823081 

□ 

SHAFT  ASSY 

7036108004042 

82 

B 

820526101 

□ 

SHAFT  ASSY 

7036108004042 

81 

E 

810218171 

□ 

SHAFT  ASSY 

7036108004042 

82 

E 

820106091 

□ 

SHAFT  ASSY 

7036108004042 

82 

E 

820924151 

□ 

SHAFT  ASSY 

7036108004042 

82 

E 

820602071 

□ 

SHAFT  ASSY 

7036108004042 

85 

E 

841105021 

□ 

SHAFT  ASSY 

7036108004043 

84 

C 

840423061 

□ 
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Component:  ROTOR/XMSN 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

SHAFT  ASSY 

7036108004043 

84 

D 

840622181 

□ 

SHAFT  ASSY 

7036108004043 

84 

C 

831207141 

□ 

SHAFT  ASSY 

7036108004043 

82 

E 

820729071 

□ 

SHAFT  ASSY 

7036108004043 

84 

E 

840320191 

□ 

SENSOR  ROT 

7045001043113 

90 

E 

900721051 

□ 

SENSOR  OEL 

7045001043114 

81 

E 

810205031 

□ 

SENSOR  OIL 

7045001043114 

81 

E 

801120011 

□ 

SENSOR  OIL 

7045001043114 

82 

E 

820812181 

□ 

SENSOR  OIL 

7045001043114 

83 

E 

821207031 

□ 

SENSOR  OIL 

7045001043114 

85 

E 

841213121 

□ 

SENSOR  OIL 

7045001043114 

86 

E 

860718021 

□ 

SENSOR  OIL 

7045001043114 

89 

E 

890607121 

□ 

SENSOR 

7045001043117 

84 

E 

840111161 

□ 

SEALENCAS 

7096608400 

86 

E 

860720031 

□ 

SEAL  OIL 

7096808204101 

90 

E 

900620101 

□ 

SEAL  OIL 

7096808400101 

83 

E 

821016101 

□ 

SEAL  OEL 

7096808400101 

89 

E 

890621021 

□ 

SEAL  OIL 

7096808502101 

86 

E 

860222111 

□ 

SEAL  OIL 

7096808502101 

87 

E 

870305121 

□ 

SEAL  OIL 

7096808502101 

87 

E 

861031101 

□ 

SEAL  OEL 

7096808502101 

90 

E 

900316081 

□ 

SWITCH 

9062 

90 

E 

900417081 

□ 

SWITCH 

9062 

90 

E 

900402081 

□ 

SPRING  HEL 

LE063F6SS 

86 

E 

860309051 

□ 

PACKING  PR 

M832481139 

87 

E 

870302201 

□ 

PACKING  PR 

MS832481011 

90 

E 

900608051 

□ 

PACKING  PR 

NAS  1593238 

81 

E 

810330131 

□ 

BUSHING 

NAS538B10P37 

87 

D 

870320141 

□ 

BUSHING 

NAS538B10P37 

86 

E 

860531061 

□ 

BUSHING 

NAS538B10P37 

86 

E 

860514091 

□ 

BUSHING 

NAS538B10P37 

87 

E 

870630051 

□ 

BUSHING 

NAS538B10P37 

89 

E 

890118181 

□ 

BUSHING 

NAS538B10P37 

89 

E 

890504031 

□ 

ACC  GEARB 

NOTREC 

87 

E 

870819051 

□ 

ANTIFLAP 

NOTREC 

88 

D 

880512121 

□ 

ANTI  FLAP 

NOTREC 

88 

D 

880916181 

□ 

ANTI  FLAP 

NOTREC 

85 

E 

841016041 

□ 

ANTI  FLAP 

NOTREC 

85 

E 

850318081 

□ 
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Part 

Number 

FY 

AMC 

1  Case  Number 

ANTI  FLAP 

NOTREC 

86 

E 

860812181 

□ 

ANTI  FLAP 

NOTREC 

86 

E 

860730111 

□ 

ANTI  FLAP 

NOTREC 

86 

E 

860917071 

□ 

ANTI  FLAP 

NOTREC 

86 

E 

860713021 

□ 

ANTI  FLAP 

NOTREC 

86 

E 

860512041 

□ 

ANTI  FLAP 

NOTREC 

86 

E 

860115071 

□ 

ANTI  FLAP 

NOTREC 

86 

E 

860708071 

□ 

ANTI  FLAP 

NOTREC 

86 

E 

860822111 

□ 

ANTI  FLAP 

NOTREC 

86 

E 

860720021 

□ 

ANTI  FLAP 

NOTREC 

86 

E 

860611011 

□ 

ANTI  FLAP 

NOTREC 

86 

E 

860709051 

□ 

ANTI  FLAP 

NOTREC 

87 

E 

870717021 

□ 

ANTIFLAP 

NOTREC 

87 

E 

870624041 

□ 

ANTI  FLAP 

NOTREC 

87 

E 

870820121 

□ 

ANTI  FLAP 

NOTREC 

87 

E 

870901161 

□ 

ANTI  FLAP 

NOTREC 

87 

E 

870908171 

□ 

ANTI  FLAP 

NOTREC 

87 

E 

870916131 

□ 

ANTIFLAP 

NOTREC 

87 

E 

870429061 

□ 

ANTI  FLAP 

NOTREC 

87 

E 

870219251 

□ 

ANTI  FLAP 

NOTREC 

87 

E 

870207011 

□ 

ANTI  FLAP 

NOTREC 

87 

E 

870407051 

□ 

ANTI  FLAP 

NOTREC 

87 

E 

870720011 

□ 

ANTI  FLAP 

NOTREC 

88 

E 

880709021 

□ 

ANTI  FLAP 

NOTREC 

88 

E 

871006081 

□ 

ANTI  FLAP 

NOTREC 

88 

E 

880509031 

□ 

ANTI  FLAP 

NOTREC 

88 

E 

880303131 

□ 

ANTI  FLAP 

NOTREC 

89 

E 

890120081 

□ 

ANTI  FLAP 

NOTREC 

89 

E 

890425041 

□ 

ANTI  FLAP 

NOTREC 

89 

E 

881216031 

□ 

BEARING 

NOTREC 

83 

E 

830921181 

□ 

BEARING 

NOTREC 

86 

E 

860523151 

□ 

BRACKET  AS 

NOTREC 

88 

D 

880608191 

□ 

BUSHING 

NOTREC 

83 

E 

830810171 

□ 

BUSHING 

NOTREC 

86 

E 

860102031 

□ 

BUSHING 

NOTREC 

86 

E  ' 

860520061 

□ 

CAMANTI-F 

NOTREC 

86 

E 

860629011 

□ 

CAM  ANTI-F 

NOTREC 

86 

E 

860520101 

□ 

CAMANn-F 

NOTREC 

86 

E 

860520121 

□ 
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UH-60  Accident  Records 


Component:  ROTOR/XMSN 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

CAM  ANTI-F 

NOTREC 

87 

E 

870903061 

□ 

CAM  ANTI-F 

NOTREC 

88 

E 

871212021 

□ 

CAM  ANn-F 

NOTREC 

88 

E 

880909041 

□ 

CHIP  DETEC 

NOTREC 

81 

E 

801001021 

□ 

CHIP  DETEC 

NOTREC 

84 

E 

840321211 

□ 

CHIP  DETEC 

NOTREC 

84 

E 

840309161 

□ 

CHIP  DETEC 

NOTREC 

86 

E 

860614021 

□ 

CHIP  DETEC 

NOTREC 

87 

E 

861027191 

□ 

COLLET  BLO 

NOTREC 

86 

E 

860521241 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

85 

E 

841007041 

□ 

COOLER 

NOTREC 

88 

E 

880513111 

□ 

DAMPERASSY 

NOTREC 

88 

E 

871005101 

□ 

DAMPERASSY 

NOTREC 

88 

E 

871214131 

□ 

DAMPERASSY 

NOTREC 

88 

E 

871117051 

□ 

FILTER 

NOTREC 

84 

E 

831229081 

□ 

FILTER 

NOTREC 

89 

E 

890723061 

□ 

FrmNG 

NOTREC 

81 

E 

801116021 

□ 

GB  MAIN  MO 

NOTREC 

81 

E 

810601051 

□ 

GB  MAIN  MO 

NOTREC 

81 

E 

810109141 

□ 

GB  MAIN  MO 

NOTREC 

82 

E 

820804091 

□ 

GB  MAIN  MO 

NOTREC 

82 

E 

820115111 

□ 

GB  MAIN  MO 

NOTREC 

82 

E 

811023071 

□ 

GB  MAIN  MO 

NOTREC 

83 

E 

830307101 

□ 

GB  MAIN  MO 

NOTREC 

83 

E 

830322141 

□ 

GB  MAIN  MO 

NOTREC 

83 

E 

830517041 

□ 

GB  MAIN  MO 

NOTREC 

83 

E 

830118111 

□ 

GB  MAIN  MO 

NOTREC 

84 

E 

831101061 

□ 

GB  MAIN  MO 

NOTREC 

85 

E 

850412161 

□ 

GB  MAIN  MO 

NOTREC 

85 

E 

850328171 

□ 

GB  MAIN  MO 

NOTREC 

85 

E 

850309091 

□ 

GB  MAIN  MO 

NOTREC 

85 

E 

841114131 

□ 

GB  MAIN  MO 

NOTREC 

86 

E 

860212231 

□ 

GB  MAIN  MO 

NOTREC 

86 

E 

860725061 

□ 

GB  MAIN  MO 

NOTREC 

86 

E 

860310021 

□ 

GB  MAIN  MO 

NOTREC 

87 

E 

870421141 

□ 

GB  MAIN  MO 

NOTREC 

87 

E 

870428121 

□ 

GB  MAIN  MO 

NOTREC 

87 

E 

870308011 

El 

GB  MAIN  MO 

NOTREC 

87 

E 

870719021 

□ 
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UH~60  Accident  Records 


Component:  ROTOR/XMSN 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

GB  MAIN  MO 

NOTREC 

88 

E 

871120081 

□ 

GB  MAIN  MO 

NOTREC 

89 

E 

890408051 

□ 

INPUT  MODU 

NOTREC 

83 

E 

830721151 

□ 

INPUT  MODU 

NOTREC 

84 

E 

840825081 

□ 

INPUT  MODU 

NOTREC 

85 

E 

850129201 

□ 

INPUT  MODU 

NOTREC 

86 

E 

860930051 

□ 

J2  CONNECT 

NOTREC 

87 

E 

870731101 

□ 

LINE 

NOTREC 

88 

E' 

880225131 

□ 

LINE 

NOTREC 

90 

E 

900303031 

□ 

M/R  BLADE 

NOTREC 

81 

E 

810824141 

□ 

M/R  BLADE 

NOTREC 

85 

E 

850806131 

□ 

M/R  BLADE 

NOTREC 

86 

E 

860815061 

□ 

M/R  BLADE 

NOTREC 

87 

E 

870710231 

□ 

M/R  BLADE 

NOTREC 

88 

E 

880708161 

□ 

MOUNT 

NOTREC 

88 

E 

871208171 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

84 

E 

840209131 

□ 

PACKING  PR 

NOTREC 

88 

E 

880929021 

□ 

PRESSURE  R 

NOTREC 

87 

E 

870517021 

□ 

pro  SHAFT 

NOTREC 

83 

E 

830923151 

□ 

RESISTOR 

NOTREC 

88 

E 

880111131 

□ 

SCISSORS 

NOTREC 

87 

E 

870715321 

□ 

SENSOR 

NOTREC 

89 

E 

890123011 

□ 

SHAFT  ASSY 

NOTREC 

82 

B 

820526101 

SPINDLE  AS 

NOTREC 

81 

E 

801016131 

□ 

SPINDLE  AS 

NOTREC 

88 

E 

880603101 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

84 

E 

840321201 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

84 

E 

840529071 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

86 

E 

860911111 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

89 

E 

890225011 

□ 

TIP  CAP 

NOT  REC 

89 

E 

890511011 

□ 

TRANSMUTE 

NOTREC 

87 

E 

861112051 

□ 

WIRING 

NOTREC 

85 

E 

850114171 

□ 

WIRING 

NOTREC 

85 

E 

850822231 

□ 

WIRING 

NOTREC 

86 

E 

860624131 

□ 

WIRING 

NOTREC 

87 

E 

870708111 

□ 

WIRING 

NOTREC 

87 

E 

861009131 

□ 

WIRING 

NOTREC 

88 

E 

880613031 

□ 

WIRING 

NOTREC 

88 

E 

880822031 

□ 
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UH-60  Accident  Records 


1  Component:  ROTOR/XMSN  | 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

PUMP  ASSY 

RG35600D 

89 

E 

890704031  □ 

BEARING 

SB5303101 

90 

E 

900220211  □ 

SPHERICAL 

SB7001046 

86 

E 

860801171  □ 
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UH-60  Component  Analysis 


Component:  SPEC  TOOLS 

Part 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

Total 

AN/PVS-5 

imii 

1 

.91 

2 

1.13 

3 

.27 

ROPE 

. 

1 

.91 

1 

.09 

SHACKLE  AS 

1 

1.96 

1 

.09 

Total 

1 

1.96 

■ 

2 

1.83 

■ 

2 

1.13 

■ 

5 

.45 
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^Component:  SPEC  TOOLS  j 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

SHACKLE  AS 

3885000004046 

82 

820923141 

□ 

AN/PVS-5 

NOTREC 

88 

880411012 

□ 

AN/PVS-5 

NOTREC 

88 

880411011 

□ 

AN/PVS-5 

NOTREC 

86 

E 

851219061 

□ 

ROPE 

NOTREC 

86 

E 

860219071 

□ 
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UH-60  Component  Analysis 


Component:  UTILITY 


Part 


ADAPTER  SP 


AMPLIFIER 


AUXPWRUN 


BEARING  BA 


CABLE  IGNI 


ciRcurrcA 


CONNECTOR 


CONTROL  AS 


CONTROLUN 


CONTROLLER 


DE  ICE  SYS 


ELECTRONIC 


EXCITER  IG 


FIRE  DETEC 


GENERATOR 


HARNESS  AS 


HEATER  REL 


HSG  BLEED 


IR  SENSOR 


MOTOR 


NOZZLE 


PACKING 


PLUG  IGNIT 


PLUG  SPARK 


PROBE 


1  1 
2.96  1.96 


1984  1985  1986  1987  1988  I  1989  1990 


2 

3.21 

1 

1.31 

1 

1 

.6 

3 

3.93 

3 

2 

21 

6 

7.86 

1 

1 

.6 
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Component: 

UTILITY 

Part 

1981 

1982 

1983  I  1984 

1985 

1986 

1987 

1988  I  1989 

1990 

Total 

RELAY 

1 

1 

1 

1 

.54 

.09 

SEAL 

1  i 

1 

i 

2 

j  1.31 

1.29 

.18 

SENSOR 

1 

1 

.54 

.09 

SWITCH 

1 

1 

.54 

.09 

TUBE  ASSY 

1 

1 

I  1.31 

.09 

VALVE  CHK 

imi 

1 

1 

2 

1 

5 

.91 

.65 

i  1.09 

.54 

.45 

WIRING 

gi 

1 

i  1 

2 

j 

.65 

.55 

.18 

10 

11 

10  i  16 

16 

20 

22 

12  i  16 

25 

158 

I  otal 

29.63 

21.58 

16.03  i  20.97 

20.65 

18.27 

14.33 

6.78  i  8.72 

13.46 

14.23 

A-88 


UH-60  Accident  Records 


Component:  UnLITY 


Part 

Number 

FY 

AMC 

1  Case  Number 

EXCITER  IG 

103970501 

89 

E 

890725131 

□ 

CONTROL  AS 

106107400 

85 

E 

850626101 

□ 

CONTROL  AS 

106107400 

87 

E 

870925141 

□ 

EXCITER  IG 

1104181 

86 

E 

860218141 

□ 

HSG  BLEED 

116112200 

82 

C 

820330091 

□ 

AUXPWRUN 

116305100 

90 

D 

900521021 

□ 

AUXPWRUN 

116305100 

85 

E 

850910181 

□ 

AUXPWRUN 

116305100 

86 

E 

860930201 

□ 

AUXPWRUN 

116305100 

88 

E 

880307091 

□ 

AUXPWRUN 

116305100 

88 

E 

880128071 

□ 

AUXPWRUN 

116305200 

84 

E 

840605181 

□ 

AUXPWRUN 

116305200 

87 

E 

870805051 

□ 

AUXPWRUN 

116305200 

90 

E 

900116101 

□ 

AUXPWRUN 

116305200 

90 

E 

900926281 

□ 

AUXPWRUN 

116305200 

90 

E 

900621091 

□ 

ELECTRONIC 

160200201 

86 

E 

860805121 

□ 

NOZZLE 

160238100 

85 

E 

850226071 

□ 

HARNESS  AS 

160282100 

83 

E 

830601121 

□ 

ADAPTER  SP 

1603792 

81 

E 

801209041 

□ 

ADAPTER  SP 

1603792 

81 

E 

810311011 

□ 

ELECTRONIC 

163290100 

87 

E 

870201011 

□ 

ELECTRONIC 

163290100 

90 

E 

891004061 

□ 

ELECTRONIC 

163290100 

90 

E 

891025131 

□ 

ELECTRONIC 

163290100 

90 

E 

900321051 

□ 

ELECTRONIC 

163290100 

90 

E 

900322011 

□ 

PLUG  SPARK 

265191 

81 

E 

810816011 

□ 

PLUG  SPARK 

265191 

82 

E 

820126041 

□ 

PLUG  SPARK 

265191 

85 

E 

850128011 

□ 

PLUG  SPARK 

265191 

85 

E 

841126071 

□ 

PLUG  SPARK 

265191 

89 

E 

890406121 

□ 

VALVE  CHK 

2770047101 

89 

E 

881011111 

□ 

VALVE  CHK 

2770047101 

89 

E 

890224091 

□ 

VALVE  CHK 

2770047101 

90 

E 

900124071 

□ 

AUXPWRUN 

2835010839978 

89 

E 

890126051 

□ 

GENERATOR 

28B26235B 

84 

E 

831122081 

□ 

GENERATOR 

28B26235B 

85 

E 

850919111 

□ 

GENERATOR 

28B26235B 

86 

E 

860211121 

□ 

GENERATOR 

28B26235B 

87 

E 

870622311 

□ 

UH-60  Accident  Records 


Component:  UnUTY 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

GENERATOR 

28B26235B 

89 

E 

890404091 

□ 

GENERATOR 

28B26235B 

89 

E 

881017141 

□ 

FIRE  DETEC 

302072B 

86 

E 

860505041 

□ 

FIRE  DETEC 

302072B 

89 

E 

890811011 

□ 

PLUG  IGNTT 

5610832TYPEYC62 

90 

E 

891129141 

□ 

FIRE  DETEC 

6555004023102 

81 

E 

810514151 

□ 

FIRE  DETCC 

6555004023102 

83 

E 

830624111 

□ 

FERE  DETEC 

6555004023102 

84 

E 

840804031 

□ 

FIRE  DETEC 

6555004023102 

85 

E 

850906111 

□ 

FERE  DETEC 

6555004023102 

85 

E 

841213131 

□ 

FIRE  DETEC 

6555004023102 

85 

E 

850225051 

□ 

FIRE  DETEC 

6555004023102 

86 

E 

860515011 

□ 

FERE  DETEC 

6555004023102 

86 

E 

860512191 

□ 

FIRE  DETEC 

6555004023102 

87 

E 

870422011 

□ 

FIRE  DETEC 

6555004023102 

87 

E 

861220021 

□ 

FIRE  DETEC 

6555004023102 

87 

E 

870325011 

□ 

FIRE  DETEC 

6555004023102 

87 

E 

870707081 

□ 

FIRE  DETEC 

6555004023102 

87 

E 

870330081 

□ 

FIRE  DETEC 

6555004023102 

88 

E 

880906031 

□ 

FIRE  DETEC 

6555004023102 

88 

E 

871015041 

□ 

FIRE  DETEC 

6555004023102 

89 

E 

890222051 

□ 

FIRE  DETEC 

6555004023102 

89 

E 

890222091 

□ 

FIRE  DETEC 

6555004023102 

89 

E 

890916061 

□ 

FIRE  DETEC 

6555004023102 

89 

E 

890512101 

□ 

FIRE  DETEC 

6555004023102 

90 

E 

900220271 

□ 

FIRE  DETEC 

6555004023102 

90 

E 

900507031 

□ 

FIRE  DETEC 

6555004023102 

90 

E 

900507051 

□ 

FIRE  DETEC 

6555004023102 

90 

E 

900108021 

□ 

FIRE  DETEC 

6555004023102 

90 

E 

900404051 

□ 

FIRE  DETEC 

6555004023102 

90 

E 

900417111 

□ 

FIRE  DETEC 

6555004023102 

90 

E 

900521071 

□ 

FIRE  DETEC 

6555004023102 

90 

E 

900529021 

□ 

FIRE  DETEC 

6555004023102 

90 

E 

891111011 

□ 

AMPLIFIER 

6555004023103 

86 

E 

860511041 

□ 

AUXPWRUN 

7030303001105 

81 

E 

810325021 

□ 

AUXPWRUN 

7030303001105 

81 

E 

810428081 

□ 

AUXPWRUN 

7030303001105 

81 

E 

810210091 

□ 

AUXPWRUN 

7030303001105 

82 

E 

820930091 

□ 
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Component:  UnLTTY 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

AUXPWRUN 

7030303001105 

82 

E 

820512171 

□ 

AUXPWRUN 

7030303001105 

82 

E 

820504141 

□ 

AUXPWRUN 

7030303001105 

82 

E 

820517091 

□ 

AUXPWRUN 

7030303001105 

82 

E 

820810141 

□ 

AUXPWRUN 

7030303001105 

83 

E 

830712181 

□ 

AUXPWRUN 

7030303001105 

84 

E 

840302111 

□ 

AUXPWRUN 

7030303001105 

84 

E 

840505051 

□ 

AUXPWRUN 

7030303001105 

85 

E 

841114041 

□ 

AUXPWRUN 

7030303001105 

86 

E 

860915131 

□ 

AUXPWRUN 

7030303001105 

86 

E 

860610141 

□ 

AUXPWRUN 

7030303001105 

87 

E 

870410081 

□ 

AUXPWRUN 

7030303001105 

87 

E 

870629041 

□ 

AUXPWRUN 

7030303001105 

87 

E 

870723111 

□ 

AUXPWRUN 

7030303001105 

88 

E 

880503091 

□ 

AUXPWRUN 

7030303001105 

88 

E 

880105011 

□ 

CONTROL  UN 

7030303001107 

84 

E 

840606101 

□ 

VALVE  CHK 

7030602116101 

86 

E 

860904071 

□ 

VALVE  CHK 

7030602116101 

87 

E 

861212061 

□ 

TUBE  ASSY 

7030610013042 

84 

E 

831015071 

□ 

GENERATOR 

7055002032103 

82 

E 

820219161 

□ 

GENERATOR 

7055002032103 

83 

E 

821104091 

□ 

GENERATOR 

7055002032103 

83 

E 

830215281 

□ 

GENERATOR 

7055002032103 

84 

E 

840202101 

□ 

GENERATOR 

7055002032103 

84 

E 

840406131 

□ 

GENERATOR 

7055002032103 

84 

E 

840912131 

□ 

GENERATOR 

7055002032103 

84 

E 

840904031 

□ 

GENERATOR 

7055002032103 

84 

E 

831220061 

□ 

GENERATOR 

7055002032103 

85 

E 

850327021 

□ 

GENERATOR 

7055002032103 

86 

E 

851028051 

□ 

GENERATOR 

7055002032103 

86 

E 

860623081 

□ 

GENERATOR 

7055002032103 

86 

E 

860619131 

□ 

GENERATOR 

7055002032103 

86 

E 

851209041 

□ 

GENERATOR 

7055002032103 

87 

E 

861212051 

□ 

GENERATOR 

7055002032103 

87 

E 

861112011 

□ 

AMPLIFIER 

7055002044011 

81 

E 

810810141 

□ 

RELAY 

7055002102051 

90 

E 

900118081 

□ 

CONTROLLER 

7055002126106 

90 

E 

900312091 

□ 

SWITCH  {7937570  |  90 1  E  1  891109061  □ 
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Component:  UTILITY 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

AUXPWRUN 

NOTREC 

81 

E 

801015091 

□ 

AUXPWRUN 

NOTREC 

81 

E 

801117021 

□ 

AUXPWRUN 

NOTREC 

82 

E 

820630161 

□ 

AUXPWRUN 

NOTREC 

83 

E 

830919091 

□ 

AUXPWRUN 

NOTREC 

83 

E 

830928221 

□ 

AUXPWRUN 

NOTREC 

83 

E 

830823181 

□ 

AUXPWRUN 

NOTREC 

85 

E 

850909091 

□ 

AUXPWRUN 

NOTREC 

85 

E 

850118191 

□ 

AUXPWRUN 

NOTREC 

86 

E 

851202091 

□ 

AUXPWRUN 

NOTREC 

86 

E 

851116061 

□ 

AUXPWRUN 

NOTREC 

86 

E 

851203101 

□ 

AUXPWRUN 

NOTREC 

87 

E 

870419011 

□ 

AUXPWRUN 

NOTREC 

88 

E 

880326011 

□ 

AUXPWRUN 

NOTREC 

88 

E 

880303111 

□ 

AUXPWRUN 

NOTREC 

90 

E 

900125061 

□ 

BEARING  BA 

NOTREC 

89 

E 

890709041 

□ 

CABLE  IGNI 

NOTREC 

89 

E 

890406121 

□ 

CIRCUIT  CA 

NOTREC 

88 

E 

880510121 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

82 

E 

811024081 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

82 

E 

811024091 

□ 

DE  ICE  SYS 

NOTREC 

83 

C 

821122181 

□ 

DE  ICE  SYS 

NOTREC 

83 

E 

830117011 

□ 

DE  ICE  SYS 

NOTREC 

84 

E 

840402061 

□ 

DE  ICE  SYS 

NOTREC 

87 

E 

870302251 

□ 

EXCITER  IG 

NOTREC 

87 

E 

870922171 

□ 

FIRE  DETEC 

NOTREC 

84 

E 

840221 101 

□ 

FIRE  DETEC 

NOTREC 

84 

E 

840215111 

□ 

FIRE  DETEC 

NOTREC 

85 

E 

841217021 

□ 

FIRE  DETEC 

NOTREC 

87 

E 

870327161 

□ 

FIRE  DETEC 

NOTREC 

87 

E 

870413081 

□ 

HEATER  REL 

NOTREC 

88 

E 

880429111 

□ 

IR  SENSOR 

NOTREC 

88 

E 

880330071 

□ 

MOTOR 

NOTREC 

88 

E 

880927071 

□ 

NOZZLE 

NOTREC 

84 

E 

840221101 

IS 

NOZZLE 

NOTREC 

85 

E 

850904041 

□ 

PACKmG 

NOTREC 

87 

E 

870206091 

□ 

PLUG  IGNIT 

NOTREC 

86 

E 

851111021 

□ 

PROBE 

NOTREC 

90 

E 

900202051 

□ 

A-92 


UH‘60  Accident  Records 


\component:  UTILITY  j 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

SEAL 

NOTREC 

84 

E 

840311011 

□ 

SEAL 

NOTREC 

85 

E 

841018091 

□ 

SENSOR 

NOTREC 

90 

E 

900129071 

□ 

WIRING 

NOTREC 

87 

E 

870817031 

□ 

WIRING 

NOTREC 

89 

E 

890718171 

□ 

CONNECTOR 

PT06E1098S 

86 

E 

860515161 

□ 

HOSE  ASSY 

SS4301C22000 

89 

E 

890510041 

A-93 


APPENDIX  B 


UH-1  Component  Analysis  Table  and  Accident  Record  List 


Component  and  part  failure  data  were  analyzed  for  the 
Army  UH-1  helicopter  fleet  for  fiscal  years  (FYs)  1981  - 
1990.  The  data  was  organized  into  15  major  component  groups 
with  the  failed  parts  listed  alphabetically  within  each 
group.  The  tables  in  Appendix  B  display  the  number  of  times 
each  part  failed  for  each  FY  on  the  top  line  of  each  row  and 
the  corresponding  failure  rate  per  100,000  flight  hours  on 
the  second  line .  Also  displayed  for  each  part  is  the  total 
number  of  failures  and  the  failure  rate  for  the  10-year 
period.  Additionally,  each  component  group  table  is  followed 
by  a  list  of  records  within  the  group.  This  list  displays 
the  failed  part  name,  part  number,  FY  of  occurrence.  Army 
mishap  classification  (AMC  categories  A-E) ,  and  accident  case 
number.  An  X  in  the  box  in  the  far  right  column  of  the  list 
indicates  the  record  is  a  duplicate  and  was  not  used  to 
calculate  rates.  Part  names  in  both  the  tables  and  the  lists 
are  truncated  to  10  or  fewer  characters  because  of  data  base 
space  limitations.  Complete  part  nomenclature  can  be 
obtained  by  referencing  the  part  number  in  the  appropriate 
aircraft  parts  manual. 
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UH-1  Component  Analysis 


Component:  AIRFRAME 


STUDTURNL 


1 

1 

i  1 

3 

2  1 

3 

2  1  2 

5 

.12  I 

.13 

i  .14 

.43 

.28  1 

.43 

.28  1  .29  1 

.76 

20 

.28 


SUPPORT 

ilAPE 

i _ 

TRACK  ASSY 


TRACK  SLID 


WEATHER ST 


WINDOW  PAN 


WINDOWASSY 


WINDSHIELD 


WIPER  ASSY 


WIRING 


Total 


UH-1  Accident  Records 


Component:  AIRFRAME 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

COVER  ASSY 

2040018381 

87 

E 

870816011 

□ 

COVER  ASSY 

2040018581 

85 

E 

850912031 

□ 

COVER  ASSY 

2040018581 

82 

C 

811103051 

□ 

SUPPORT 

2040300611 

88 

E 

880817091 

□ 

ROD  ASSY 

2040304831 

90 

E 

900324011 

□ 

CARGO  DOOR 

204030669141 

90 

E 

900809101 

□ 

CARGO  DOOR 

204030669141 

87 

D 

870726011 

□ 

CARGO  DOOR 

204030669142 

88 

D 

880608031 

□ 

WINDOWASSY 

20403067323 

81 

E 

801028081 

□ 

WINDOWASSY 

20403067323 

81 

E 

810129101 

□ 

WINDOWASSY 

20403067324 

90 

E 

891031161 

□ 

WINDOWASSY 

20403067324 

89 

E 

881012021 

□ 

WINDOWASSY 

20403067324 

88 

E 

880322051 

□ 

WINDOWASSY 

20403067324 

87 

E 

870312061 

□ 

WINDOWASSY 

20403067324 

83 

E 

830105051 

□ 

WINDOW  PAN 

2040307991 

85 

E 

850124051 

□ 

DOORWINDOW 

2040307993 

83 

E 

830223071 

□ 

SPRINGASSY 

20403082939 

89 

E 

890911091 

□ 

SPRINGASSY 

20403082939 

89 

E 

881021011 

□ 

SPRINGASSY 

20403082939 

87 

D 

870203131 

□ 

MOTOR  ASSY 

2040705072 

82 

E 

820624031 

□ 

MOTOR  ASSY 

2040709022 

87 

E 

870622201 

□ 

MOTOR  ASSY 

2040709071 

90 

E 

900912031 

□ 

MOTOR  ASSY 

2040709071 

89 

E 

881112021 

□ 

MOTOR  ASSY 

2040709071 

88 

E 

871112021 

□ 

MOTOR  ASSY 

2040709071 

87 

E 

861121091 

□ 

MOTOR  ASSY 

2040709071 

87 

E 

861107041 

□ 

MOTOR  ASSY 

2040709071 

86 

E 

860628011 

□ 

MOTOR  ASSY 

2040709071 

86 

E 

860421031 

□ 

MOTOR  ASSY 

2040709071 

85 

E 

850301071 

□ 

MOTOR  ASSY 

2040709071 

85 

E 

850301031 

□ 

MOTOR  ASSY 

2040709071 

85 

E 

850214041 

□ 

MOTOR  ASSY 

2040709071 

84 

E 

831214101 

□ 

MOTOR  ASSY 

2040709071 

84 

E 

840918081 

□ 

MOTOR  ASSY 

2040709071 

84 

E 

840823091 

□ 

MOTOR  ASSY 

2040709071 

83 

E 

830405101 

□ 

MOTOR  ASSY 

2040709071 

82 

E 

820811131 

□ 

MOTOR  ASSY 

2040709072 

90 

E 

900331031 

□ 

B-4 


UH~1  Accident  Records 


Component:  AIRFRAME 


Part 

Number 

FY 

AMC 

1  Case  Number 

MOTOR  ASSY 

2040709072 

87 

E 

861223011 

□ 

MOTOR  ASSY 

2040709072 

87 

E 

870207021 

□ 

MOTOR  ASSY 

2040709072 

86 

E 

851026051 

□ 

MOTOR  ASSY 

2040709072 

86 

E 

860422011 

□ 

MOTOR  ASSY 

2040709072 

85 

E 

850312021 

□ 

MOTOR  ASSY 

2040709072 

83 

E 

830418081 

□ 

MOTOR  ASSY 

2040709072 

82 

E 

820206111 

□ 

MOTOR  ASSY 

2040709072 

82 

E 

820831061 

□ 

WIPER  ASSY 

2040709073 

89 

E 

890120181 

□ 

COVER  TAIL 

2050017451 

89 

E 

890612061 

□ 

COVER  TAIL 

2050017451 

88 

E 

880324071 

□ 

COVER  TAIL 

2050017451 

86 

E 

860207071 

□ 

COVER  TAIL 

2050017451 

83 

E 

830208181 

□ 

COVER  TAIL 

2050017451 

81 

E 

810813181 

□ 

COVER  TAIL 

2050017451 

86 

D 

851116051 

□ 

COVER  TAIL 

2050017451 

85 

D 

841208061 

□ 

WINDOW  PAN 

2050302851 

87 

D 

861201021 

□ 

SPRING 

2050303031 

87 

D 

861201021 

□ 

LATCH  SNAP 

2050303033 

89 

E 

881215081 

□ 

TRACK  ASSY 

20503038520 

90 

C 

900925071 

□ 

WINDOWASSY 

20503067323 

90 

E 

900403051 

□ 

WINDOWASSY 

20503067323 

89 

E 

890125171 

□ 

WINDOWASSY 

20503067323 

89 

E 

890317121 

□ 

WINDOWASSY 

20503067323 

88 

E 

880203091 

□ 

WINDOWASSY 

20503067323 

88 

E 

880616031 

□ 

WINDOWASSY 

20503067323 

86 

E 

851214041 

□ 

WINDOWASSY 

20503067323 

81 

E 

810110061 

□ 

WINDOWASSY 

20503067323 

81 

E 

810323071 

□ 

WINDOWASSY 

20503067324 

86 

E 

851206111 

□ 

WINDOWASSY 

20503067324 

86 

E 

860301081 

□ 

WINDOWASSY 

20503067324 

86 

E 

860218061 

□ 

WINDOWASSY 

20503067324 

85 

E 

850218011 

□ 

WINDOWASSY 

20503067324 

85 

E 

850223041 

□ 

WINDOWASSY 

20503067324 

84 

E 

831230031 

□ 

WINDOWASSY 

20503067324 

84 

E 

840129071 

□ 

WINDOWASSY 

20503067324 

83 

E 

830930131 

□ 

WINDOWASSY 

20503067324 

83 

E 

830628141 

□ 

WINDOWASSY 

20503067324 

83 

E 

_ 

830116031 

□ 

B-5 


UH-1  Accident  Records 


Component:  AIRFRAME 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

WINDOWASSY 

20503067324 

83 

E 

821118061 

□ 

WINDOWASSY 

20503067324 

82 

E 

820320011 

□ 

WINDOWASSY 

20503067324 

82 

E 

820923021 

□ 

WINDOWASSY 

20503067324 

82 

E 

811223061 

□ 

WINDOWASSY 

20503067324 

82 

E 

811202261 

□ 

WINDOWASSY 

20503067324 

81 

E 

801207021 

□ 

WINDOWASSY 

20503067324 

81 

E 

810725031 

□ 

WINDOWASSY 

20503067324 

81 

E 

801204021 

□ 

WINDOWASSY 

20503067324 

84 

D 

840301211 

□ 

DOOR  PANEL 

2050314234 

88 

E 

880722041 

□ 

RETAINER  C 

2050314813 

87 

D 

870416021 

□ 

RETAINER  C 

2050314819 

83 

E 

830927231 

□ 

RETAINER  C 

2050314819 

87 

D 

870723171 

□ 

TRACK  SLID 

205031669110 

90 

C 

900925071 

□ 

FITTING  T 

2050318211 

82 

E 

820826081 

□ 

RIBINSTAL 

20503183713 

81 

E 

810112151 

□ 

BOOM  ASSY 

20503280071 

82 

E 

811028081 

□ 

BOLT 

2050608301 

90 

E 

900715061 

□ 

SHIELD  ASSY 

2050608861 

81 

C 

810328021 

□ 

BLANKET 

20507061442 

85 

E 

850829181 

□ 

LINK  ASSY 

2090303571 

86 

E 

860503021 

□ 

SPRING  HEL 

3HS150 

90 

E 

900119131 

□ 

SPRING  HEL 

3HS150 

90 

E 

900227081 

□ 

SPRING  HEL 

3HS161 

90 

E 

900220171 

□ 

BLADE  EIEC 

500105 

86 

D 

851024031 

□ 

SPRING  HEL 

A1S150 

84 

E 

840308231 

□ 

STUDTURNL 

A5T19 

90 

E 

900515131 

□ 

STUDTURNL 

A5T27 

90 

E 

900611031 

□ 

STUDTURNL 

A5T27 

87 

D 

870203131 

□ 

STUDTURNL 

A5T27 

86 

D 

860128251 

□ 

STUDTURNL 

A5T27 

85 

D 

850807151 

□ 

STUDTURNL 

A5T27 

84 

D 

831129061 

□ 

STUDTURNL 

A5T27 

81 

C 

810328011 

□ 

STUDTURNL 

A5T29 

89 

E 

890925061 

□ 

STUDTURNL 

A5T29 

89 

E 

890909101 

□ 

STUDTURNL 

AW5T15 

85 

D 

850827121 

□ 

EYELET  TUR 

GH5 

86 

D 

851126041 

□ 

BOOM  ASSY 

NOTREC 

81 

E 

810120111 

□ 

B-6 


UH~1  Accident  Records 


Component:  AIRFRAME 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

CARGO  DOOR 

NOTREC 

83 

E 

830713011 

□ 

DOOR  PIN 

NOTREC 

86 

D 

860725181 

□ 

DOORLATCH 

NOTREC 

81 

E 

801217111 

□ 

FIjOOR 

NOTREC 

87 

E 

870114141 

□ 

LATCH  SPRI 

NOTREC 

83 

E 

830928091 

□ 

MOTOR  ASSY 

NOTREC 

89 

E 

890802021 

□ 

MOTOR  ASSY 

NOTREC 

87 

E 

870411111 

□ 

RESIS'i  OR  F 

NOTREC 

85 

E 

850503051 

□ 

RESISTOR  F 

NOTREC 

84 

E 

840605141 

□ 

RESISTOR  F 

NOTREC 

84 

E 

840123061 

□ 

SAFETY  WIR 

NOTREC 

81 

E 

810401081 

□ 

SCREW 

NOTREC 

86 

D 

851005061 

□ 

SNAP 

NOTREC 

86 

D 

860419031 

□ 

STUDTURNL 

NOTREC 

90 

E 

891120111 

□ 

STUDTURNL 

NOTREC 

90 

E 

900924161 

□ 

STUDTURNL 

NOTREC 

90 

E 

900814171 

□ 

STUDTURNL 

NOTREC 

82 

E 

811207181 

□ 

STUDTURNL 

NOTREC 

88 

D 

880606141 

□ 

STUDTURNL 

NOTREC 

88 

D 

880310211 

□ 

STUDTURNL 

NOTREC 

87 

D 

870318051 

□ 

STUDTURNL 

NOTREC 

87 

D 

870729021 

□ 

STUDTURNL 

NOTREC 

86 

D 

851011081 

□ 

STUDTURNL 

NOTREC 

85 

D 

850402051 

□ 

WEATHER  ST 

NOTREC 

86 

E 

860130061 

□ 

WINDOWASSY 

NOTREC 

89 

E 

890511061 

□ 

WINDOWASSY 

NOTREC 

85 

E 

850608041 

□ 

WINDOWASSY 

NOTREC 

85 

E 

841203051 

□ 

WINDOWASSY 

NOTREC 

85 

E 

841119051 

□ 

WINDOWASSY 

NOTREC 

85 

E 

850206031 

□ 

WINDOWASSY 

NOTREC 

83 

E 

830325041 

□ 

WINDOWASSY 

NOTREC 

83 

E 

830210011 

□ 

WINDOWASSY 

NOTREC 

83 

E 

821021111 

□ 

WINDOWASSY 

NOTREC 

83 

E 

821122071 

□ 

WINDOWASSY 

NOTREC 

82 

E 

820414121 

□ 

WINDOWASSY 

NOTREC 

82 

E 

811002031 

□ 

WINDOWASSY 

NOTREC 

81 

E 

810520011 

□ 

WINDOWASSY 

NOTREC 

81 

E 

810505021 

□ 

WIPER  ASSY 

NOTREC 

82 

E 

820811131 

□ 

UH~1  Accident  Records 


1  Component:  AIRFRAME  j 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

WIRING 

NOTREC 

81 

E 

810820161 

□ 

WINDSHIELD 

NP1044011 

84 

E 

840324081 

□ 

WINDSHIELD 

NP1044011 

83 

E 

830314091 

□ 

WINDSHIELD 

NP1044011 

83 

E 

830810211 

□ 

MOTOR  ASSY 

RH502150W20 

86 

E 

860926041 

□ 

RESISTOR  F 

RH50215W010HM 

82 

E 

820831061 

□ 

BEARING  BA 

SR6X3A 

82 

E 

811030011 

□ 

RESISTOR  F 

W20538100 

85 

E 

850502041 

□ 

MOTOR  ASSY 

XW201732 

90 

E 

900519041 

□ 

MOTOR  ASSY 

XW201732 

84 

E 

840122031 

□ 

MOTOR  ASSY 

XW201732 

84 

E 

840111061 

□ 

MOTOR  ASSY 

XW201732 

84 

E 

840604091 

□ 

MOTOR  ASSY 

XW201732 

83 

E 

821110101 

□ 

MOTOR  ASSY 

XW201732 

82 

E 

820803111 

□ 

MOTOR  ASSY 

XW201732 

86 

D 

851107011 

□ 

CONVERTER 

XW20345369L64 

83 

E 

830104151 

□ 

MOTOR  ASSY 

XW20571369R64 

86 

E 

860306221 

□ 

TAPE 

Y9167114X18YDRL 

81 

E 

801007111 

□ 

B-8 


UH-1  Component  Analysis 


Component:  ARMAMENT 


Part 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

Total 

AMMO  BOX 

BARREL  CLA 

2 

.24 

2  \ 
.03 

1 

.14 

1 

.01 

CLAMP  ASSY 

1 

.12 

imii 

1 

.01 

COUPLING 

m 

1 

.14 

1 

.01 

COVER  ASSY 

■ 

1 

.14 

1 

.01 

HOSE  ASSY 

1 

.13 

■ 

1 

.01 

HOSE  NON M 

1 

.12 

1 

.01 

LANYARD 

1 

.14 

■ 

WM 

1 

.01 

MACHINE  GU 

1 

.14 

■ 

1 

.01 

MISSILE  SI 

■1 

■■jjllll 

IHHi 

■ 

1 

.15 

1 

.01 

SYNCHRO  GE 

im 

1 

.14 

■ 

■1 

UM 

1 

.01 

Total 

m 

1  I 

.13  i 

5 

.72 

1 

.14 

1 

.15 

12 

.17 

UH~1  Accident  Records 


Component:  ARMAMENT 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

SYNCHRO  GE 

11014785 

85 

D 

850413031 

□ 

COVER  ASSY 

11699741 

85 

D 

850601061 

□ 

AMMO  BOX 

11699743 

81 

C 

810313041 

□ 

AMMO  BOX 

11699743 

81 

C 

810910201 

□ 

CLAMP  ASSY 

65D9813 

81 

E 

810325111 

□ 

HOSE  NON  M 

B1166185 

81 

E 

801008271 

□ 

HOSE  ASSY 

Cl 166164 

83 

E 

830606031 

□ 

BARREL  CLA 

NOTREC 

87 

D 

870427161 

□ 

COUPLING 

NOTREC 

85 

E 

850115031 

□ 

LANYARD 

NOTREC 

85 

D 

850816051 

□ 

MACHINE  GU 

NOTREC 

85 

E 

850213171 

□ 

MISSILE  SI 

NOTREC 

90 

mmm 

C 

900422041 

□ 

B-IO 


UH-1  Component  Analysis 


Component:  AVIONICS 

Part 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

Total 

SECURE  EQU 

llllll 

1 

.14 

1 

.01 

SQUELCH  SW 

1 

.14 

1 

.01 

TERMINAL  B 

1 

.14 

1 

.01 

TRANSFORME 

m 

m 

1 

.14 

n 

mi 

1 

.01 

TRANSPONDE 

1 

.14 

1 

.01 

UHF  RADIO 

m 

m 

1 

.14 

3 

.43 

2 

.28 

2 

.29 

1 

.14 

13 

.18 

VHF  RADIO 

1 

.13 

1 

.14 

1 

.14 

1 

.14 

1 

.14 

1 

.15 

6 

.08 

VORRECEIV 

■ 

3 

.43 

1 

.14 

1 

.14 

5 

.07 

WIRE 

1 

.13 

1 

.14 

1 

.14 

.14 

■ 

2 

.28 

IB! 

6 

.08 

Total 

9 

1.1 

11 

1.47 

11 

1.45 

17 

2.41 

11 

1.59 

12 

1.69 

9 

1.29 

9 

1.28 

3 

.44 

4 

.61 

96 

1.34 

B-12 


UH-1  Accident  Records 


Component:  AVIONICS 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

GYROSCOPE 

1246230114 

90 

E 

891010161 

□ 

BOARD  ASSY 

20407539917 

90 

E 

900713051 

□ 

BOARD  ASSY 

20407539917 

84 

E 

840614251 

□ 

BOARD  ASSY 

20407539917 

82 

E 

820105011 

□ 

BOARD  ASSY 

2040753995 

84 

E 

840815071 

□ 

BOARD  ASSY 

2040753995 

84 

E 

840223081 

□ 

BOARD  ASSY 

2040753995 

82 

E 

820524031 

□ 

MIC  SWITCH 

2050755201 

85 

E 

850703081 

□ 

MIC  SWITCH 

21230 

85 

E 

850926161 

□ 

MIC  SWITCH 

28230 

82 

E 

820310031 

□ 

TRANSFORME 

522292900488A2 

84 

E 

840325071 

□ 

TERMINAL  B 

7568666003 

86 

E 

851117071 

□ 

VORRECEIV 

7926293001 

88 

E 

880227031 

□ 

POWER  SUPP 

802000031410 

86 

E 

860321051 

□ 

MIC  SWITCH 

8870K3 

84 

E 

840718011 

□ 

VHF  RADIO 

97607100 

85 

E 

850919301 

□ 

SCREW 

AN52510R7 

85 

D 

850914121 

□ 

RADIO 

ANARC114A 

89 

E 

890608141 

□ 

VHF  RADIO 

ANARC115 

84 

E 

831031061 

□ 

UHF  RADIO 

ANARC51BX 

86 

E 

860123091 

□ 

ADFRECEIV 

ANARN83 

86 

E 

860304011 

□ 

ANTENNA 

AS1703AR 

83 

E 

830222011 

□ 

ANTENNA 

AS1703AR 

83 

C 

821130011 

□ 

INTERCOM 

C1611DA1C 

87 

E 

870217081 

□ 

INTERCOM 

C1611DAIC 

86 

E 

860813141 

□ 

INTERCOM 

C1611DAIC 

81 

E 

810611141 

□ 

TRANSPONDE 

C6280APX72 

88 

E 

880301151 

□ 

CONTROL  PA 

C7088ARC131 

83 

E 

821013031 

□ 

CONTROL  PA 

C7197ARC134 

81 

E 

810507211 

□ 

GYROSCOPE 

CN998BASN43 

90 

E 

900511021 

□ 

ACTUATOR 

DL1326M31 

88 

D 

880225081 

□ 

MIC  SWITCH 

MS250391 

90 

E 

900809131 

□ 

ANTENNA 

NOTREC 

87 

E 

870322051 

□ 

ANTENNA 

NOTREC 

84 

E 

840622031 

□ 

ANTRETRSW 

NOTREC 

88 

E 

880227041 

□ 

BOARD  ASSY 

NOTREC 

87 

E 

870422111 

□ 

BOLT 

NOTREC 

85 

D 

850725041 

□ 

CABLE 

NOTREC 

82 

E 

811002031 

□ 

UH-1  Accident  Records 


Component:  AVIONICS 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

CABLE  TIE 

NOTREC 

83 

E 

830804151 

□ 

CIRCIJITBR 

NOTREC 

87 

E 

870226131 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

88 

E 

871028151 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

84 

E 

840824041 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

83 

E 

830329011 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

82 

E 

820721091 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

82 

E 

820819231 

□ 

CONTROL  HE 

NOTREC 

87 

E 

370223041 

□ 

COOLER 

NOTREC 

89 

E 

881117051 

□ 

CORD 

NOTREC 

86 

E 

851025081 

□ 

FLIGHT  DIR 

NOTREC 

82 

E 

820210211 

□ 

FM  ANTENNA 

NOTREC 

82 

C 

820226021 

□ 

FM  RADIO 

NOTREC 

87 

E 

870326131 

□ 

FM  RADIO 

NOTREC 

85 

E 

850214041 

FM  RADIO 

NOTREC 

84 

E 

831110041 

□ 

FM  RADIO 

NOTREC 

84 

E 

831008011 

□ 

IFF  SYS 

NOTREC 

84 

E 

840324061 

□ 

INTERCOM 

NOTREC 

86 

E 

860911101 

□ 

INTERCOM 

NOTREC 

82 

E 

820407051 

□ 

MIC  SWITCH 

NOTREC 

88 

E 

880206051 

□ 

MIC  SWITCH 

NOTREC 

83 

E 

830813011 

□ 

MIC  SWITCH 

NOTREC 

82 

E 

820924081 

□ 

RADIO  RECV 

NOTREC 

82 

E 

820913131 

□ 

SECURE  EQU 

NOTREC 

86 

E 

860203181 

□ 

SQUELCH  SW 

NOTREC 

85 

E 

850129191 

□ 

UHF  RADIO 

NOTREC 

87 

E 

870123021 

□ 

UHF  RADIO 

NOTREC 

86 

E 

860609011 

□ 

UHF  RADIO 

NOTREC 

85 

E 

850124231 

□ 

UHF  RADIO 

NOTREC 

85 

E 

850911081 

□ 

UHF  RADIO 

NOTREC 

85 

E 

850214041 

□ 

UHF  RADIO 

NOTREC 

84 

E 

840706111 

□ 

VHF  RADIO 

NOTREC 

89 

E 

890622201 

□ 

VHF  RADIO 

NOTREC 

87 

E 

861027151 

□ 

VHF  RADIO 

NOTREC 

86 

E 

860609011 

□ 

VOR  RECEIV 

NOTREC 

85 

E 

841026121 

□ 

VORRECEIV 

NOTREC 

84 

E 

840208071 

□ 

VOR  RECEIV 

NOTREC 

84 

E 

840309081 

□ 

VOR  RECEIV 

NOTREC 

84 

E 

840224041 

□ 

B-14 


UH~1  Accident  Records 


Component:  AVIONICS 


Part 

Number 

FY 

AMC 

1  Case  Number 

WIRE 

NOTREC 

88 

E 

880808131 

□ 

WIRE 

NOTREC 

88 

E 

880428061 

□ 

WIRE 

NOTREC 

86 

E 

851008171 

□ 

WIRE 

NOTREC 

85 

E 

850723131 

□ 

WIRE 

NOTREC 

84 

E 

840717151 

□ 

WIRE 

NOTREC 

83 

E 

830415201 

□ 

ADF  RECEIV 

R1391ARN83 

86 

E 

860304011 

□ 

ADFRECEIV 

R836ARN 

84 

E 

840210061 

□ 

FM  RADIO 

RT348ARC54 

81 

E 

801201011 

□ 

FM  RADIO 

RT348ARC54 

81 

E 

801201141 

□ 

UHF  RADIO 

RT742ARC51BX 

87 

E 

870317091 

□ 

UHF  RADIO 

RT742ARC51BX 

81 

E 

810722051 

□ 

UHF  RADIO 

RT742ARC51BX 

81 

1  E 

801211201 

□ 

UHF  RADIO 

RT742ARC51BX 

81 

E 

801201141 

□ 

UHF  RADIO 

RT742ARC51BX 

81 

E 

801201011 

□ 

UHF  RADIO 

RT742ARC51BX 

88 

D 

880623131 

□ 

VHF  RADIO 

RT857ARC134 

83 

E 

830124151 

□ 

CONTR/SWIT 

X9422 

83 

E 

821014131 

□ 

CONIR/SWIT 

X9422 

83 

E 

821021011 

□ 

coNTR/swrr 

X9422 

81 

E 

810518041 

□ 

CONTR/SWIT 

X9423 

83 

E 

830829201 

□ 

VH-1  Component  Analysis 


Component:  CARGO/PERS 

Part 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

Total 

CABLE 

1 

.12 

WM 

IIH 

WM 

1 

.15 

2 

.03 

CARGO  HOOK 

1 

.12 

1 

.13 

2 

.28 

2 

.29 

wM 

2 

.29 

1 

.14 

1 

.15 

12 

.17 

CONNECTOR 

1 

.13 

n 

IB 

1 

.01 

HOIST  HIGH 

1 

.13 

1 

.14 

1 

.15 

3 

.04 

MOUNT 

■ 

1 

.13 

■ 

1 

.01 

PENDANT  CO 

■1 

1 

.15 

1 

.01 

PINSTRAIG 

■1 

1 

.13 

■ 

1 

.15 

2 

.03 

SHAFT  STRI 

■ 

1 

.13 

■ 

■ 

1 

.01 

SUSPENSION 

1 

.14 

1 

.15 

2 

.03 

SWITCH 

■1 

■ 

2 

.26 

1 

.14 

3 

.04 

WIRE 

■ 

H 

■■ 

nn 

■ 

1 

.01 

WIRE  ROPE 

1 

.12 

jm 

n 

n 

Bf 

IB 

1 

.01 

Total 

3 

.37 

El 

4 

.53 

3 

.43 

2 

4 

.56 

3 

.43 

1 

.14 

3 

.44 

3 

.46 

30 

.42 

UH-1  Accident  Records 


Component:  CARGO/PERS 


Part 

Number 

FY 

AMC 

1  Case  Number 

SHAFT  STRI 

2040720021 

83 

B 

830326111 

□ 

PIN  STRAIG 

2040720031 

89 

E 

890911121 

□ 

PIN  STRAIG 

2040720031 

83 

E 

830408041 

□ 

SUSPENSION 

2040720241 

89 

E 

890727041 

□ 

SUSPENSION 

2040720241 

87 

D 

870922151 

□ 

CARGO  HOOK 

2040729121 

81 

E 

810706111 

□ 

WIRE  ROPE 

4230SD178 

81 

E 

810821051 

□ 

CONNECTOR 

42305E566 

82 

E 

820215031 

□ 

PENDANT  CO 

42305E720 

90 

E 

900424141 

□ 

HOIST  HIGH 

42305R1 

89 

E 

890210071 

□ 

HOIST  HIGH 

42305R1 

86 

E 

860213011 

□ 

HOIST  HIGH 

42305R1 

82 

C 

811119241 

□ 

WIRE 

42305R568 

86 

E 

860713041 

□ 

CABLE 

82402 

81 

E 

801124081 

□ 

SWITCH 

MS250894AR 

83 

C 

821002111 

□ 

SWITCH 

MS250894AR 

83 

B 

830527031 

□ 

CABLE 

NOTREC 

90 

E 

900628191 

□ 

CARGO  HOOK 

NOTREC 

90 

E 

900925101 

□ 

CARGO  HOOK 

NOTREC 

87 

E 

870407181 

□ 

CARGO  HOOK 

NOTREC 

85 

E 

850926121 

□ 

CARGO  HOOK 

NOTREC 

85 

E 

850925131 

□ 

CARGO  HOOK 

NOTREC 

82 

E 

811202101 

□ 

CARGO  HOOK 

NOTREC 

88 

D 

880611031 

□ 

CARGO  HOOK 

NOTREC 

87 

D 

870325061 

□ 

CARGO  HOOK 

NOTREC 

86 

D 

851103021 

□ 

CARGO  HOOK 

NOTREC 

86 

D 

860322021 

□ 

CARGO  HOOK 

NOTREC 

84 

D 

840617051 

□ 

MOUNT 

NOTREC 

82 

C 

820202011 

□ 

CARGO  HOOK 

SP42201 

84 

D 

840616021 

□ 

SWITCH 

X918 

84 

E 

840202201 

□ 

UH-1  Component  Analysis 


Component:  ELECTRICAL 


19S3  \  1984 


ALTERNATOR 


BATTERY 


BEARING 


BOXWARNIN 


BULB 


CABLE  ASSY 


CAPACITOR 


CAUTION  PA 


CIRCUIT  BR 


CONNECTOR 


DYNAMOTOR 


FIRE  WARN! 


FLASHER 


GEN  CON  BO 


GENERATOR 


GROUND  WIR 


INDICATOR 


INVERTER 


LIGHT 


LIGHT  LAND 


LIGHT  NAVI 


MASTER  CAU 


1985 

1986 

1 

2 

.14 

.28 

16 

11 

2.31 

1.55 

1987  1988  I  1989  1990 


PANEL 


PANEL  ASSY 


PANEL PAUL 


REGULATOR 


29 

18  j 

15 

9 

10 

4.09 

2.59  1 

2.13 

1.32 

1.52 

2 

1 

1 

1 

.28 

.14 

.15 

.15 

6 

8 

9 

7 

7 

.85 

1.28 

1.03 

1.07 

B-18 


UH-1  Component  Analysis 


Component: 

ELECTRICAL 

Part 

1981 

1982 

1983 

1984 

198S 

1986 

1987 

1988 

1  1989 

1990 

Total 

RELAY 

6 

5 

6 

8 

5 

6 

5 

2 

1  2 

5 

50 

.73 

.67 

.79 

1.14 

.72 

.85 

.72 

.28 

i  .29 

.76 

.7 

RESISTOR 

6 

1 

1 

2 

4 

2 

B 

B 

i  2 

■01 

22 

.73 

.13 

.13 

.28 

.58 

.28 

1  .29 

.31 

RHEOSTAT 

2 

iniii 

llllll 

B 

B 

2 

.28 

nHi 

■■1 

.03 

RPMAUDPA 

1 

m 

1 

.14 

.01 

SEAL 

■i 

1 

■mi 

■■■1 

1 

.14 

.01 

SENSOR 

■1 

1 

1 

.14 

.01 

START  GEN 

1 

1 

.13 

.01 

SWITCH 

2 

1 

4 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

18 

.24 

.13 

.53 

.43 

.43 

.28 

.14 

.14 

.15 

.25 

SWITCH  TOG 

■■I 

1 

1 

1 

3 

.13 

.14 

.15 

.04 

TERMINAL 

1 

■IIH 

||||||||■| 

1 

.12 

HHB 

IHH 

.01 

TRANSFORME 

1 

1 

in 

imm 

1 

mm 

.12 

.13 

.14 

KSI 

WIRE 

2 

3 

1 

iii 

B 

4 

2 

1 

2 

3 

24 

.24 

.4 

.13 

.43 

.43 

.56 

.29 

.14 

.29 

.46 

.33 

WIRING 

2 

1 

mil 

m 

B| 

B 

2 

5 

.27 

.14 

■■ 

.29 

.07 

156 

105 

138 

112 

106 

■Tim 

75 

63  1 

55 

60 

975 

19.05 

14.07 

18.2 

15.9 

15.3 

■Ed 

10.78 

8.94  ! 

8.07 

9.13 

13.6 

UH-1  Accident  Records 


Component:  ELECTRICAL 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

CONNECTOR 

1300178 

84 

E 

840410261 

□ 

PANEL  ASSY 

14110450045 

90 

E 

900608131 

□ 

PANEL  ASSY 

14110450045 

89 

E 

890531091 

□ 

PANEL  ASSY 

14110450045 

88 

E 

880201161 

□ 

PANEL  ASSY 

14110450045 

87 

E 

870505111 

□ 

PANEL  ASSY 

14110450045 

87 

E 

870416191 

□ 

PANEL  ASSY 

14110450045 

87 

E 

870421291 

□ 

PANEL  ASSY 

14110450045 

86 

E 

851121031 

□ 

PANEL  ASSY 

14110450045 

85 

E 

850731071 

□ 

PANEL  ASSY 

14110450045 

83 

E 

830525231 

□ 

PANEL  ASSY 

14110450045 

82 

E 

811112091 

□ 

PANEL  ASSY 

14110450045 

82 

E 

820918051 

□ 

REGULATOR 

15891F 

81 

E 

810224111 

□ 

REGULATOR 

15891F 

81 

E 

810905011 

□ 

BOXWARNIN 

170410012 

85 

E 

850123101 

□ 

BOXWARNIN 

170410012 

81 

E 

810128161 

□ 

BOXWARNIN 

170410012 

81 

E 

810420121 

□ 

BOXWARNIN 

170410012 

81 

E 

810727041 

□ 

PANEL  ASSY 

17313227000 

88 

E 

880523021 

□ 

PANEL  ASSY 

20007570527 

86 

E 

860917021 

□ 

GENERATOR 

2040602001 

90 

E 

900906121 

□ 

GENERATOR 

2040602001 

89 

E 

890927221 

□ 

GENERATOR 

2040602001 

89 

E 

890717081 

□ 

GENERATOR 

2040602001 

89 

E 

890703041 

□ 

GENERATOR 

2040602001 

88 

E 

880829071 

□ 

GENERATOR 

2040602001 

88 

E 

880301081 

□ 

GENERATOR 

2040602001 

88 

E 

871217061 

□ 

GENERATOR 

2040602001 

87 

E 

861205081 

□ 

GENERATOR 

2040602001 

87 

E 

861004071 

□ 

GENERATOR 

2040602001 

87 

E 

870303091 

□ 

GENERATOR 

2040602001 

86 

E 

860707041 

□ 

GENERATOR 

2040602001 

86 

E 

860121061 

□ 

GENERATOR 

2040602001 

86 

E 

860105021 

□ 

GENERATOR 

2040602001 

86 

E 

860418031 

□ 

GENERATOR 

2040602001 

83 

E 

830817071 

□ 

GENERATOR 

2040602001 

81 

E 

810902201 

□ 

GENERATOR 

2040602001 

81 

E 

810827051 

□ 

GENERATOR 

2040602001 

81 

E 

810122051 

□ 

B-20 


UH~1  Accident  Records 


Component:  ELECTRICAL 


Part 

Number 

FY 

AMC 

1  Case  Number 

SWITCH 

2040709079 

87 

E 

870827031 

□ 

SWITCH 

2040709079 

86 

E 

860312041 

□ 

SWITCH 

2040709079 

83 

E 

830614041 

□ 

PANEL  ASSY 

204075070545 

81 

E 

810109131 

□ 

INVERTER 

2040751201 

84 

E 

840421021 

□ 

INVERTER 

2040751201 

83 

E 

830525031 

□ 

INVERTER 

2040751201 

83 

E 

830627011 

□ 

INVERTER 

2040751201 

83 

E 

830505041 

□ 

INVERTER 

2040751201 

82 

E 

820624091 

□ 

RELAY 

2040753633 

86 

E 

851213121 

□ 

RESISTOR 

2040755191 

90 

E 

900201111 

□ 

RESISTOR 

2040755191 

86 

E 

851114091 

□ 

PANEL  ASSY 

2040757051 

87 

E 

870310081 

□ 

INDICATOR 

20407570517 

90 

E 

900813081 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570519 

86 

E 

860326011 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570525 

82 

E 

820413101 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570527 

85 

E 

850220041 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570527 

85 

E 

850802091 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570527 

82 

E 

811102031 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570527 

81 

E 

810702071 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570529 

87 

E 

870810071 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570529 

86 

E 

860319091 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570529 

85 

E 

850330041 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570529 

85 

E 

850312011 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570529 

85 

E 

850207111 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570529 

85 

E 

850728011 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570529 

83 

E 

821107111 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570529 

82 

E 

811009061 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570529 

82 

E 

811120031 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570529 

81 

E 

801028131 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570529 

81 

E 

810414171 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

90 

E 

900106031 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

90 

E 

891024061 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

90 

E 

900906181 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

89 

E 

890107021 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

89 

E 

890111021 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

89 

E 

890715041 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

89 

E 

890829061 

□ 

B-21 


UH~1  Accident  Records 


Component:  ELECTRICAL 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

PANEL  ASSY 

20407570545 

89 

E 

890428021 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

88 

E 

871205011 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

88 

E 

880409031 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

88 

E 

880331091 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

88 

E 

880503111 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

88 

E 

880422131 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

88 

E 

880203011 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

88 

E 

880216201 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

87 

E 

870219111 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

87 

E 

870108081 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

87 

E 

861115011 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

87 

E 

870722221 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

87 

E 

870507101 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

87 

E 

870424081 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

86 

E 

851115061 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

86 

E 

851024101 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

86 

E 

851029171 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

86 

E 

851217131 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

86 

E 

860102041 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

86 

E 

851017041 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

86 

E 

851001091 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

86 

E 

860429181 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

86 

E 

860318211 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

86 

E 

860324011 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

86 

E 

860715291 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

86 

E 

860801101 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

85 

E 

850516121 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

85 

E 

850403041 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

85 

E 

850327051 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

85 

E 

850326111 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

85 

E 

850829151 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

85 

E 

850725071 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

85 

E 

850614151 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

85 

E 

850611111 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

85 

E 

850723121 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

85 

E 

841021011 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

84 

E 

831116161 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

84 

E 

840107061 

□ 
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1  Component:  ELECTRICAL  | 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

PANEL  ASSY 

20407570545 

84 

E 

840509021 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

84 

E 

840327071 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

84 

E 

840326061 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

84 

E 

840815091 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

84 

E 

840628031 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

84 

E 

840619021 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

84 

E 

840611101 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

84 

E 

840926091 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

84 

E 

840916011 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

83 

E 

830128071 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

83 

E 

821211011 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

83 

E 

821123111 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

83 

E 

821124101 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

83 

E 

821101141 

□ 

PAl^JEL  ASSY 

20407570545 

83 

E 

830207131 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

83 

E 

830216061 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

83 

E 

830306051 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

83 

E 

830324091 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

83 

E 

830330061 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

83 

E 

830407091 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

83 

E 

830406101 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

83 

E 

830414141 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

83 

E 

830430011 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

83 

E 

830422141 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

83 

E 

830422051 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

83 

E 

830513031 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

83 

E 

830506061 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

83 

E 

830914101 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

82 

E 

811104041 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

82 

E 

820218041 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

82 

E 

820226051 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

82 

E 

820328021 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

82 

E 

820417011 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

82 

E 

820521051 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

82 

E 

811110031 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

82 

E 

811124121 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

82 

E 

811216151 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

82 

E 

_ ; 

820119191 

□ 
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Component:  ELECTRICAL 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  j 

PANEL  ASSY 

20407570545 

82 

E 

820111131 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

82 

E 

820806081 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

82 

E 

820810021 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

82 

E 

820914051 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

82 

E 

820911111 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

81 

E 

801116031 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

81 

E 

801116011 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

81 

E 

801120141 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

81 

E 

801124041 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

81 

E 

801119101 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

81 

E 

801103111 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

81 

E 

801014031 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

81 

E 

810119101 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

81 

E 

801217041 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

81 

E 

801218101 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

81 

E 

801204151 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

81 

E 

810326151 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

81 

E 

810325211 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

81 

E 

810401051 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

81 

E 

810415041 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

81 

E 

810416061 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

81 

E 

810619121 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

81 

E 

810625081 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

81 

E 

810521041 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

81 

E 

810607081 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

81 

E 

810925071 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

81 

E 

810730021 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

81 

E 

810820141 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

81 

E 

810820171 

□ 

PANEL  ASSY 

2040757059 

81 

E 

810728171 

□ 

BATTERY 

2040760551 

85 

E 

850725081 

□ 

START  GEN 

204080200 

82 

E 

820318101 

□ 

BULB 

2050740261 

90 

E 

900606131 

□ 

BOXWARNIN 

205074033101 

87 

E 

870416141 

□ 

BOXWARNIN 

205074033101 

86 

E 

860721131 

□ 

BOXWARNIN 

205074033101 

86 

E 

860321191 

□ 

BOXWARNIN 

205074033103 

90 

E 

900504021 

□ 

BOXWARNIN 

205074033103 

90 

E 

900126171 

□ 
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Component:  ELECTRICAL 


Part 

Number 

FY 

AMC 

1  Case  Number 

BOXWARNIN 

205074033103 

89 

E 

890414071 

□ 

BOXWARNIN 

205074033103 

89 

E 

881025051 

□ 

BOXWARNIN 

205074033103 

89 

E 

881011101 

□ 

BOXWARNIN 

205074033103 

89 

E 

890109021 

□ 

BOXWARNIN 

205074033103 

88 

E 

880226031 

□ 

BOXWARNIN 

205074033103 

88 

E 

880210021 

□ 

BOXWARNIN 

205074033103 

88 

E 

880215091 

□ 

BOXWARNIN 

205074033103 

88 

E 

871030081 

□ 

BOXWARNIN 

205074033103 

87 

E 

861005061 

□ 

GEN  CON  BO 

2050750851 

86 

E 

860326131 

□ 

RELAY 

20507513711 

88 

E 

880319041 

□ 

INVERTER 

2050751401 

88 

E 

880310081 

□ 

INVERTER 

2050751401 

84 

E 

840628101 

□ 

INVERTER 

2050751401 

83 

E 

821018031 

□ 

INVERTER 

2050751401 

82 

E 

820211111 

□ 

PANEL  ASSY 

2050752055 

84 

E 

840410071 

□ 

PANEL  ASSY 

2050752057 

88 

E 

880111031 

□ 

RPM  AUD  PA 

2050752511 

85 

E 

841220031 

□ 

PANEL  ASSY 

2050752515 

84 

E 

840619111 

□ 

BOXWARNIN 

2050753881 

86 

E 

860402181 

□ 

BOXWARNIN 

2050753881 

84 

E 

840131081 

□ 

BOXWARNIN 

2050753881 

84 

E 

840214101 

□ 

BOXWARNIN 

2050753881 

83 

E 

830330111 

□ 

BOXWARNIN 

2050753881 

83 

E 

830826091 

□ 

BOXWARNIN 

2050753881 

81 

E 

810406161 

□ 

BOXWARNIN 

2050753881 

81 

E 

801125101 

□ 

BOXWARNIN 

2050753881 

81 

E 

810117031 

□ 

BOXWARNIN 

2050753881 

81 

E 

810722041 

□ 

CABLE  ASSY 

2050754023 

87 

E 

870319241 

□ 

CABLE  ASSY 

2050754023 

86 

E 

851020051 

□ 

CABLE  ASSY 

2050754023 

82 

E 

820118021 

□ 

CABLE  ASSY 

20507540511 

86 

E 

851020051 

□ 

CABLE  ASSY 

20507540511 

82 

c 

811117031 

□ 

PANEL  ASSY 

20507570545 

85 

E 

850509011 

□ 

PANEL  ASSY 

20507570545 

85 

E 

850528051 

□ 

PANEL  ASSY 

20507570545 

85 

E 

850331051 

□ 

PANEL  ASSY 

20507570545 

85 

E 

850820091 

□ 

PANEL  ASSY 

20507570545 

85 

E 

850628051 

□ 
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Component:  ELECTRICAL 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

INVERTER 

2050761401 

82 

E 

820329061 

□ 

SWITCH  TOG 

2120752663 

89 

E 

890715071 

□ 

SWITCH  TOG 

2120752663 

82 

E 

820223201 

□ 

GENERATOR 

23064001 

85 

E 

850630031 

□ 

GENERATOR 

23064001 

85 

E 

841207071 

□ 

GENERATOR 

23064001 

84 

E 

831012161 

□ 

PANEL  ASSY 

249100 

86 

E 

860909051 

□ 

PANEL  ASSY 

249100 

83 

E 

830510221 

□ 

PANEL  ASSY 

249100 

83 

E 

830513051 

□ 

PANEL  ASSY 

249100 

82 

E 

811012011 

□ 

PANEL  ASSY 

249100 

82 

E 

811017021 

□ 

MASTER  CAU 

249301 

85 

E 

850730011 

□ 

PANEL  ASSY 

27389292 

84 

E 

840519111 

□ 

ALTERNATOR 

28B26239 

86 

E 

851212111 

□ 

ALTERNATOR 

28B26239 

86 

E 

860819041 

□ 

ALTERNATOR 

28B26239 

85 

E 

850904161 

□ 

BATTERY 

29717 

81 

E 

810706101 

□ 

GENERATOR 

30001000 

85 

E 

841114071 

□ 

GENERATOR 

30010000 

90 

E 

891011041 

□ 

GENERATOR 

30010000 

90 

E 

900716111 

□ 

GENERATOR 

30010000 

89 

E 

890601051 

□ 

GENERATOR 

30010000 

89 

E 

890815061 

□ 

GENERATOR 

30010000 

87 

E 

870915031 

□ 

GENERATOR 

30010000 

87 

E 

870408041 

□ 

GENERATOR 

30010000 

87 

E 

870403011 

□ 

GENERATOR 

30010000 

87 

E 

870612051 

□ 

GENERATOR 

30010000 

87 

E 

870222111 

□ 

GENERATOR 

30010000 

87 

E 

870303131 

□ 

GENERATOR 

30010000 

87 

E 

861204051 

□ 

GENERATOR 

30010000 

86 

E 

851218021 

□ 

GENERATOR 

30010000 

86 

E 

851028081 

□ 

GENERATOR 

30010000 

85 

E 

841213091 

□ 

GENERATOR 

30010000 

84 

E 

831213011 

□ 

GENERATOR 

30010000 

83 

E 

821028061 

□ 

GENERATOR 

30010000 

82 

E 

820606071 

□ 

GENERATOR 

30010000 

81 

E 

810813141 

□ 

GENERATOR 

30133737 

86 

E 

860908181 

□ 

GENERATOR 

30B3737 

90 

E 

900117211 

□ 

UH~1  Accident  Records 


Component:  ELECTRICAL 


Part 

Number 

GENERATOR 

30B3737 

GENERATOR 

30B3737 

GENERATOR 

30B3737 

GENERATOR 

30B3737 

GENERATOR 

30B3737 

GENERATOR 

30B3737 

GENERATOR 

30B3737 

GENERATOR 

30B3737 

GENERATOR 

30B3737 

GENERATOR 

30B3737 

GENERATOR 

30B3737 

GENERATOR 

30B3737A 

GENERATOR 

30E2016A 

GENERATOR 

30E2061 

GENERATOR 

30E2061A 

GENERATOR 

30E2061A 

GENERATOR 

30E2061A 

GENERATOR 

30E2061A 

GENERATOR 

30E2061A 

GENERATOR 

30E2061A 

GENERATOR 

30E2061A 

GENERATOR 

30E2061A 

RESISTOR 

31552550 

INVERTER 

32B5021A 

RELAY 

334699011 

CIRCUIT  BR 

40010011 

CIRCUIT  BR 

40010011 

LIGHT  NAVI 

4002105 

PANEL  ASSY 

440810027 

PANEL  ASSY 

440810029 

PANEL  ASSY 

440810029 

PANEL  ASSY 

440810029 

PANEL  ASSY 

440810045 

PANEL  ASSY 

440810045 

PANEL  ASSY 

440810045 

PANEL  ASSY 

440810045 

PANEL  ASSY 

440810045 

PANEL  ASSY 

440810045 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

90 

E 

900418031 

□ 

89 

E 

890401041 

□ 

88 

E 

871124071 

□ 

88 

E 

880128081 

□ 

87 

E 

861113101 

□ 

85 

E 

850316041 

□ 

84 

E 

840107031 

□ 

83 

E 

821206111 

□ 

83 

E 

830323011 

□ 

82 

E 

820424031 

□ 

81 

E 

810128101 

□ 

82 

E 

811202131 

□ 

84 

E 

831129081 

□ 

86 

E 

860716101 

□ 

90 

E 

900130051 

□ 

88 

E 

871110101 

□ 

87 

E 

870517061 

□ 

86 

E 

851204111 

□ 

86 

E 

851104181 

□ 

82 

E 

820630181 

□ 

81 

E 

801021191 

□ 

81 

E 

810209161 

□ 

90 

E 

900619171 

□ 

86 

E 

851022101 

□ 

87 

E 

861202041 

□ 

84 

E 

840519051 

□ 

82 

E 

811215091 

□ 

84 

E 

840111051 

□ 

81 

E 

810714171 

□ 

83 

E 

830804161 

□ 

81 

E 

810206101 

□ 

81 

E 

810903121 

□ 

90 

E 

900818021 

□ 

90 

E 

900519021 

□ 

90 

E 

900428071 

□ 

89 

E  i 

890407041 

□ 

88 

E  ^ 

871110011 

□ 

87 

E 

870328011 

□ 

B-27 


UH~1  Accident  Records 


Component:  ELECTRICAL 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

PANEL  ASSY 

440810045 

87 

E 

870411031 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

86 

E 

860828111 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

86 

E 

860605061 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

86 

E 

860528011 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

85 

E 

850222031 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

85 

E 

850827041 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

85 

E 

850909141 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

85 

E 

850906151 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

85 

E 

850728031 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

85 

E 

850720081 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

85 

E 

841105131 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

84 

E 

831129111 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

84 

E 

840222221 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

84 

E 

840510071 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

84 

E 

840420081 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

84 

E 

840404031 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

84 

E 

840326081 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

84 

E 

840515061 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

84 

E 

831019131 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

83 

E 

830606061 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

83 

E 

830113081 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

83 

E 

830123021 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

83 

E 

821206011 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

83 

E 

821123051 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

83 

E 

821130051 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

83 

E 

830223181 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

83 

E 

830228031 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

83 

E 

830420071 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

83 

E 

830712041 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

83 

E 

830810181 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

83 

E 

830523121 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

83 

E 

830524021 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

83 

E 

830601161 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

83 

E 

830601151 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

83 

E 

830609071 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

83 

E 

830909091 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

83 

E 

830901111 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

83 

E 

830825281 

□ 

UH-1  Accident  Records 


Component:  ELECl'kICAL 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

PANEL  ASSY 

440810045 

83 

E 

830927041 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

82 

E 

820322121 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

82 

E 

811112061 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

82 

E 

820802111 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

82 

E 

820924071 

□ 

PANEL  ASSY 

440810045 

81 

E 

810625101 

□ 

PANEL  ASSY 

440810048 

86 

E 

851003131 

□ 

CIRCUIT  BR 

507507101 

89 

E 

890125091 

□ 

BOXWARNIN 

6340UH10091 

86 

E 

860808091 

□ 

BOXWARNIN 

6340UH10091 

85 

E 

850403061 

□ 

BOXWARNIN 

6340UH10091 

85 

E 

850312111 

□ 

BOXWARNIN 

6340UH10091 

84 

E 

840202051 

□ 

BOXWARNIN 

6340UH10091 

84 

E 

840206051 

□ 

BOXWARNIN 

6340UH10091 

84 

E 

840619151 

□ 

BOXWARNIN 

6340UH10091 

83 

E 

830304021 

□ 

BOXWARNIN 

6340UH10091 

83 

E 

821227031 

□ 

BOXWARNIN 

6340UH10091 

83 

E 

830105121 

□ 

BOXWARNIN 

6340UH10091 

83 

E 

830111211 

□ 

BOXWARNIN 

6340UH10091 

83 

E 

821018071 

□ 

BOXWARNIN 

6340UH10091 

83 

E 

821121051 

□ 

BOXWARNIN 

6340UH10091 

83 

E 

830810041 

□ 

BOXWARNIN 

6340UH10091 

82 

E 

820204011 

□ 

BOXWARNIN 

6340UH10091 

82 

E 

820929091 

□ 

BOXWARNIN 

6340UH10091 

81 

E 

810202071 

□ 

BOXWARNIN 

6340UH10091 

81 

E 

810203121 

□ 

BOXWARNIN 

6340UH10091 

81 

E 

810222011 

□ 

BOXWARNIN 

6340UH10091 

81 

E 

810413131 

□ 

BOXWARNIN 

6340UH10091 

81 

E 

810724161 

□ 

BOXWARNIN 

6340UH10091 

81 

E 

810513291 

□ 

BOXWARNIN 

6340UH10091 

81 

E 

810513271 

□ 

BOXWARNIN 

6340UH10173 

85 

E 

850521111 

□ 

BOXWARNIN 

6343UH10091 

85 

E 

850502091 

□ 

BOXWARNIN 

6346UH10091 

83 

E 

830922131 

□ 

CIRCUIT  BR 

70000115 

88 

E 

880415191 

□ 

light  LAND 

700248 

85 

E 

850114041 

□ 

BOXWARNIN 

700348 

85 

E 

850115121 

□ 

BOXWARNIN 

700348 

85 

E 

850826071 

□ 

BOXWARNIN 

700348 

83 

E 

830721211 

□ 

UH-1  Accident  Records 


Component:  ELECTRICAL 


BOXWARNIN 
BOXWARNIN 
BOXWARNIN 
BOXWARNIN 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  PAUL 
PANEL  PAUL 
PANEL  PAUL 
PANEL  PAUL 
PANEL  PAUL 
PANEL  PAUL 
PANEL  PAUL 
PANEL PAUL 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 


Number 


792100 

792100 

792100 

792100 

792100 

792100 

792100 

792100 

792100 

792100 

792100 

8000701 

8000701 

8000701 

8000701 

8000701 

8000701 

80007018692 

8000771 

8000991 

8000991 

8000991 

8000991 

80009919 

8001991 

8001991 

8001991 

8001991 

8001991 

8001991 

8001991 

8001991 

8001991 

8001991 


FYiAMCi  Case  Number 


830927211  □ 
811207131  □ 
811120161  □ 
820523071  □ 
900227151  □ 
880308141  □ 
860826171  □ 
840503141  □ 
840814171  □ 
830419191  □ 
810223171  □ 
810224101  □ 
810317111  □ 
810416151  □ 
810520141  □ 
881214051  □ 
870222031  □ 
860302101  □I 
840820151  □  I 
831002031  □ 
830727111  □ 
860605121  □ 
850725101  □ 
840425101  □ 
840405071  □ 
821121031  □ 
830830201  □ 
830726131  □ 
900602071  □ 
900627051  □ 
890622061  □ 
890530101  □ 
871229041  □ 
870328051  □ 
860501061  □ 
860310081  □ 
821021051  □ 
821026041  □ 


B-30 


UH-1  Accident  Records 


Component:  ELECTRICAL 


Part 

Number 

FY 

AMC 

1  Case  Number 

PANEL PAUL 

80019917 

90 

E 

891027081 

□ 

BATTERY 

8B443A 

81 

E 

810721091 

□ 

TRANSFORME 

9T39Y5 

90 

E 

900730081 

□ 

TRANSFORME 

9T39Y5 

83 

E 

830801121 

□ 

TRANSFORME 

9T39Y5 

81 

E 

810622191 

□ 

GENERATOR 

AF  3360042465 

87 

E 

870502011 

□ 

SWITCH 

AN30222 

85 

E 

850524011 

□ 

RELAY 

AN3025300 

90 

E 

900303101 

□ 

RELAY 

AN3025300 

89 

E 

890601051 

□ 

RELAY 

AN3025300 

87 

E 

870217061 

□ 

RELAY 

AN3025300 

84 

E 

840529051 

□ 

RELAY 

AN3025300 

81 

E 

810929111 

□ 

RESISTOR 

AN3 1552550 

90 

E 

891128131 

□ 

RESISTOR 

AN31555025 

90 

E 

900216061 

□ 

RESISTOR 

AN31555025 

85 

E 

850710021 

□ 

RESISTOR 

AN3 1555025 

81 

E 

810715121 

□ 

PANEL  ASSY 

B8103351 

86 

E 

860903061 

□ 

PANEL  ASSY 

B8103351 

85 

E 

850228181 

□ 

PANEL  ASSY 

B8103351 

84 

E 

840618071 

□ 

PANEL  ASSY 

B8103351 

83 

E 

830419041 

□ 

PANEL  ASSY 

B8103351 

83 

E 

830414081 

□ 

PANEL  ASSY 

B8103351 

83 

E 

830609221 

□ 

PANEL  ASSY 

B8103351 

82 

E 

820113011 

□ 

PANEL  ASSY 

B8103351 

81 

E 

810521051 

□ 

BATTERY 

BB433A 

88 

E 

871106041 

□ 

BATTERY 

BB433A 

86 

E 

860626041 

□ 

BATTERY 

BB433A 

84 

E 

840516191 

□ 

BATTERY 

BB433A 

84 

E 

840210051 

□ 

BATTERY 

BB433A 

83 

E 

830906071 

□ 

BATTERY 

BB433A 

83 

E 

830514061 

□ 

BATTERY 

BB433A 

83 

E 

830816181 

□ 

BATTERY 

BB433A 

83 

E 

830812041 

□ 

BATTERY 

BB433A 

82 

E 

811029171 

□ 

BATTERY 

BB433A 

82 

E 

820713141 

□ 

BATTERY 

BB433A 

82 

E 

820714161 

□ 

BATTERY 

BB433A 

82 

E 

820712151 

□ 

BATTERY 

BB433A 

82 

E 

820909111 

□ 

BATTERY 

BB433A 

82 

E 

820827041 

□ 

UH-l  Accident  Records 


^Component:  ELECTRICAL  | 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

BATTERY 

BB433A 

82 

E 

820401081 

□ 

BATTERY 

BB433A 

82 

E 

811121071 

□ 

BATTERY 

BB433A 

81 

E 

810602151 

□ 

BATTERY 

BB433A 

81 

E 

810505031 

□ 

BATTERY 

BB433A 

81 

E 

810806081 

□ 

BATTERY 

BB433A 

81 

E 

810806181 

□ 

BATTERY 

BB433A 

81 

E 

801001171 

□ 

BATTERY 

BB433A 

81 

E 

801109021 

□ 

BATTERY 

BB433A 

81 

E 

810407221 

□ 

BATTERY 

BB433A 

81 

E 

810331021 

□ 

BATTERY 

BB433AA 

90 

E 

900214011 

□ 

BATTERY 

BB433AA 

90 

E 

891122031 

□ 

BATTERY 

BB433AA 

90 

E 

891128051 

□ 

BATTERY 

BB433AA 

90 

E 

891106111 

□ 

BATTERY 

BB433AA 

89 

E 

890406031 

□ 

BATTERY 

BB433AA 

89 

E 

890319021 

□ 

BATTERY 

BB433AA 

89 

E 

890831061 

□ 

BATTERY 

BB433AA 

88 

E 

880804221 

□ 

BATTERY 

BB433AA 

87 

E 

870409061 

□ 

BATTERY 

BB433AA 

87 

E 

870312081 

□ 

BATTERY 

BB433AA 

86 

E 

860430061 

□ 

BATTERY 

BB433AA 

86 

E 

860502031 

□ 

BATTERY 

BB433AA 

86 

E 

860226191 

□ 

BATTERY 

BB433AA 

86 

E 

860801211 

□ 

BATTERY 

BB433AA 

86 

E 

860807191 

□ 

BATTERY 

BB433AA 

86 

E 

851025021 

□ 

BATTERY 

BB433AA 

85 

E 

850606061 

□ 

BATTERY 

BB433AA 

85 

E 

850715011 

□ 

BATTERY 

BB433AA 

84 

E 

840614231 

□ 

BATTERY 

BB433AA 

84 

E 

840720121 

□ 

BATTERY 

BB433AA 

84 

E 

840201111 

□ 

BATTERY 

BB433AA 

83 

E 

830617061 

□ 

BATTERY 

BB433AA 

83 

E 

830217091 

□ 

BATTERY 

BB433AA 

83 

E 

830505031 

□ 

BATTERY 

BB433AA 

83 

E 

830505131 

□ 

BATTERY 

BB433AA 

82 

E 

820707141 

□ 

BATTERY 

BB433AA 

82 

E 

820421101 

□ 

BATTERY 

BB433AA 

82 

E 

820602081 

□ 

B-32 


UH-1  Accident  Records 


Component:  ELECTRICAL 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

BATTERY 

BB433AA 

81 

E 

810421201 

□ 

BATTERY 

BB433AA 

81 

E 

810421181 

□ 

BATTERY 

BB433AA 

81 

E 

810514141 

□ 

BATTERY 

BB433AA 

81 

E 

810618041 

□ 

BATTERY 

BB433AA 

81 

E 

801210031 

□ 

BATTERY 

BB433AA 

86 

D 

860214081 

□ 

BATTERY 

BB434A 

86 

E 

860913061 

□ 

BATTERY 

BB434A 

84 

E 

840402071 

□ 

BATTERY 

BB434A 

82 

E 

820514121 

□ 

BATTERY 

BB600A 

85 

E 

850602021 

□ 

BATTERY 

BB600A 

83 

E 

830622051 

□ 

BATTERY 

BB600A 

81 

E 

810503051 

□ 

BATTERY 

BB6(X)A 

81 

E 

810804221 

□ 

BATTERY 

BB600A 

81 

E 

810803051 

□ 

BATTERY 

BB600A 

81 

E 

810803041 

□ 

BATTERY 

BB600A 

81 

E 

801204091 

□ 

BATTERY 

BB600A 

81 

E 

810226131 

□ 

BATTERY 

BB600A 

81 

E 

810126181 

□ 

BATTERY 

BB600A1A 

87 

E 

870516071 

□ 

BATTERY 

BN433A 

82 

E 

820310121 

□ 

RESISTOR 

CM26654 

81 

E 

810501131 

□ 

RESISTOR 

CM26654 

85 

D 

850119061 

□ 

CAPACITOR 

CP5381KE105K1 

86 

E 

860616061 

□ 

CAPACITOR 

CP5381KE105K1 

83 

E 

830801121 

□ 

GENERATOR 

CSV115212A 

84 

E 

840911071 

□ 

REGULATOR 

CSV115212A 

84 

E 

840326021 

□ 

REGULATOR 

CSV115212A 

81 

E 

801215161 

□ 

REGULATOR 

CSV115212AB 

90 

E 

891220021 

□ 

REGULATOR 

CSV115212AB 

90 

E 

900710071 

□ 

REGULATOR 

CSV115212AB 

90 

E 

900430051 

□ 

REGULATOR 

CSV115212AB 

90 

E 

891019051 

□ 

REGULATOR 

CSV115212AB 

90 

E 

891107241 

□ 

REGULATOR 

CSV115212AB 

89 

E 

890323141 

□ 

REGULATOR 

CSV115212AB 

89 

E 

890616111 

□ 

REGULATOR 

CSV115212AB 

89 

E 

890615121 

□ 

REGULATOR 

CSV115212AB 

89 

E 

890913161 

□ 

REGULATOR 

CSV115212AB 

88 

E 

880216061 

□ 

REGULATOR 

CSV115212AB 

88 

E 

880321081 

Q 

B-33 


UH-1  Accident  Records 


Component:  ELECTRICAL 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

REGULATOR 

CSV115212AB 

88 

E 

880321041 

□ 

REGULATOR 

CSV115212AB 

88 

E 

880422131 

□ 

REGULATOR 

CSV115212AB 

88 

E 

871221011 

□ 

REGULATOR 

CSV115212AB 

87 

E 

870407211 

□ 

REGULATOR 

CSV115212AB 

87 

E 

870327101 

□ 

REGULATOR 

CSV115212AB 

87 

E 

870501031 

□ 

REGULATOR 

CSV115212AB 

87 

E 

861010011 

□ 

REGULATOR 

CSV115212AB 

85 

E 

841212111 

□ 

REGULATOR 

CSV115212AB 

85 

E 

850111091 

□ 

REGULATOR 

CSV115212AB 

85 

E 

850522031 

□ 

REGULATOR 

CSV115212AB 

84 

E 

840229071 

□ 

REGULATOR 

CSV115212AB 

84 

E 

840222201 

□ 

REGULATOR 

CSV115212AB 

84 

E 

831002081 

□ 

REGULATOR 

CSV115212AB 

84 

E 

840614241 

□ 

REGULATOR 

CSV115212AB 

83 

E 

821101021 

□ 

REGULATOR 

CSV115212AB 

83 

E 

821215051 

□ 

REGULATOR 

CSV115212AB 

83 

E 

821014101 

□ 

REGULATOR 

CSV115212AB 

82 

E 

820204121 

□ 

REGULATOR 

CSV115212AB 

82 

E 

820206101 

□ 

REGULATOR 

CSV115212AB 

81 

E 

801215021 

□ 

REGULATOR 

CVS115212AB 

86 

E 

860730031 

□ 

REGULATOR 

CVS115212AB 

82 

E 

820326071 

□ 

REGULATOR 

CVS115212AB 

82 

E 

820225081 

□ 

REGULATOR 

CVS115212AB 

82 

E 

811007071 

□ 

INVERTER 

DU543CA 

84 

E 

840407011 

□ 

DYNAMOTOR 

DY150ARN 

87 

E 

870205231 

□ 

LIGHT  LAND 

G83851 

90 

E 

900716171 

□ 

UGHTLAND 

G83851 

90 

E 

900927131 

□ 

GENERATOR 

GEUSA 

82 

E 

820929151 

□ 

BEARING 

JH20335 

89 

E 

890124071 

□ 

CONNECTOR 

M53106R 14595 

90 

E 

891104081 

□ 

UGHTNAVI 

M580853 

90 

E 

900625151 

□ 

UGHTLAND 

M8117421A 

90 

E 

900825061 

□ 

INVERTER 

MGH159200 

90 

E 

900428061 

□ 

INVERTER 

MGH159200 

86 

E 

860425131 

□ 

INVERTER 

MGH159200 

86 

E 

860306141 

□ 

INVERTER 

MGH159200 

85 

E 

850523061 

□ 

INVERTER 

MGH159200 

84 

E 

840112141 

□ 

B-34 


l/H-i  Accident  Records 


Component:  ELECTRICAL 


Part 

Number 

FY 

AMC 

1  Case  Number 

INVERTER 

MGH159200B 

85 

E 

850225171 

□ 

RELAY 

MILR6106 

85 

E 

850110061 

□ 

RELAY 

MILR7611TYPEMA1 

83 

E 

821207071 

□ 

BOXWARNIN 

MP1501C 

88 

E 

880606091 

□ 

REGULATOR 

MS1807112 

90 

E 

900112051 

□ 

REGULATOR 

MS1807112 

90 

E 

900614031 

□ 

REGULATOR 

MS1807112 

89 

E 

890413021 

□ 

REGULATOR 

MS1807112 

89 

E 

890603021 

□ 

REGULATOR 

MS1807112 

88 

E 

880217101 

□ 

REGULATOR 

MS1807112 

88 

E 

880719071 

□ 

REGULATOR 

MS1807112 

88 

E 

880519031 

□ 

REGULATOR 

MS1807112 

88 

E 

880127201 

□ 

REGULATOR 

MS1807112 

87 

E 

861021151 

□ 

REGULATOR 

MS1807112 

87 

E 

861128021 

□ 

REGULATOR 

MS1807112 

86 

1  .E 

851210251 

□ 

REGULATOR 

MS1807112 

86 

E 

860730191 

□ 

REGULATOR 

MS1807112 

85 

E 

850510071 

□ 

REGULATOR 

MS1807112 

85 

E 

850925021 

□ 

REGULATOR 

MS1807112 

84 

E 

840302141 

□ 

REGULATOR 

MS1807112 

84 

E 

840224211 

□ 

REGULATOR 

MS1807112 

84 

E 

840217071 

□ 

REGULATOR 

MS1807112 

84 

E 

831209111 

□ 

REGULATOR 

MS1807112 

83 

E 

830215241 

□ 

REGULATOR 

MS1807112 

83 

E 

830131051 

□ 

REGULATOR 

MS1807112 

83 

E 

830523181 

□ 

REGULATOR 

MS1807112 

83 

E 

830802141 

□ 

REGULATOR 

MS1807112 

82 

E 

820505021 

□ 

REGULATOR 

MS  1807 112 

82 

E 

820331061 

□ 

REGULATOR 

MS1807112 

81 

E 

810929111 

□ 

REGULATOR 

MS  1807 112 

81 

E 

801002101 

□ 

REGULATOR 

MS1807112 

81 

E 

810721141 

□ 

REGULATOR 

MS1807112 

81 

E 

810701081 

□ 

REGULATOR 

MS1807112 

81 

E 

810309221 

□ 

REGULATOR 

MS1807112 

81 

E 

810318021 

□ 

REGULATOR 

MS1807112 

81 

E 

801105081 

□ 

REGULATOR 

MS1807112 

81 

E 

801104211 

□ 

REGULATOR 

MS180712 

83 

E 

830616091 

□ 

INVERTER 

MS219831 

90 

E 

891205081 

□ 

B-35 


VH-l  Accident  Records 


Component:  ELECTRICAL  | 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

INVERTER 

MS219831 

89 

E 

890518031 

□ 

INVERTER 

MS219831 

87 

E 

870316031 

□ 

INVERTER 

MS219831 

87 

E 

870319191 

INVERTER 

MS219831 

86 

E 

851127031 

□ 

INVERTER 

MS219831 

84 

E 

840120111 

□ 

INVERTER 

MS219831 

84 

E 

840403051 

□ 

INVERTER 

MS219831 

84 

E 

840417111 

□ 

INVERTER 

MS219831 

84 

E 

840814071 

□ 

INVERTER 

MS219831 

84 

E 

840825021 

□ 

INVERTER 

MS219831 

83 

E 

830923111 

□ 

INVERTER 

MS219831 

82 

E 

811005041 

□ 

INVERTER 

MS219831 

81 

E 

810210101 

□ 

INVERTER 

MS219831 

81 

E 

810926031 

□ 

INVERTER 

MS21983B 

87 

E 

870918021 

□ 

INVERTER 

MS21983B 

85 

E 

850312031 

□ 

INVERTER 

MS21983B 

81 

E 

801006101 

□ 

INVERTER 

MS21983B 

81 

E 

810128151 

□ 

INVERTER 

MS21983B 

81 

E 

801218161 

□ 

INVERTER 

MS21983B 

81 

E 

810304151 

□ 

INVERTER 

MS21983B 

81 

E 

810427141 

□ 

INVERTER 

MS219931 

87 

E 

870319191 

□ 

CIRCUIT  BR 

MS220731 

90 

E 

891019041 

□ 

CIRCUIT  BR 

MS220731 

88 

E 

880412021 

□ 

CIRCUTTBR 

MS220731 

88 

E 

871002021 

□ 

CIRCUIT  BR 

MS220731 

87 

E 

861023111 

□ 

CIRCUTTBR 

MS220731 

84 

E 

840114031 

□ 

CIRCUTTBR 

MS220731 

83 

E 

830408021 

□ 

RELAY 

MS24149D1 

84 

E 

840904021 

□ 

RELAY 

MS24149D1 

84 

E 

831110081 

□ 

RELAY 

MS24149D1 

84 

E 

840215171 

□ 

RELAY 

MS24149D1 

81 

E 

801014231 

□ 

RELAY 

MS24166D1 

90 

E 

900717131 

□ 

RELAY 

MS24166D1 

90 

E 

900608091 

□ 

RELAY 

MS24166D1 

87 

E 

870316011 

□ 

RELAY 

MS24166D1 

86 

E 

860630051 

□ 

RELAY 

MS24166D1 

86 

E 

851210251 

□ 

RELAY 

MS24166D1 

82 

E 

820115161 

□ 

RELAY 

MS24166D1 

81 

E 

810729171 

□ 

UH~1  Accident  Records 


Component:  ELECTRICAL 


Part 

Number 

FY 

AMC 

1  Case  Number 

RELAY 

MS24171D1 

87 

E 

870817151 

□ 

RELAY 

MS24171D1 

85 

E 

850307041 

□ 

RELAY 

MS24171D1 

84 

E 

831116251 

□ 

RELAY 

MS24171D1 

83 

E 

830830051 

□ 

RELAY 

MS24171D1 

83 

E 

821020111 

□ 

RELAY 

MS24171D1 

1  81 

E 

810203241 

□ 

RELAY 

MS2417201 

86 

E 

860305171 

□ 

RELAY 

MS2417272D1 

88 

E 

880209011 

□ 

RELAY 

MS2417272D1 

87 

E 

870322011 

□ 

RELAY 

MS24172D1 

86 

E 

860224071 

□ 

RELAY 

MS24172D1 

84 

E 

840305081 

□ 

RELAY 

MS24172D1 

83 

E 

821101061 

□ 

RELAY 

MS24172D1 

82 

E 

820626061 

□ 

RELAY 

MS24172D1 

81 

E 

810722121 

□ 

RELAY 

MS2417D1 

82 

E 

811116141 

□ 

BATTERY 

MS244981 

86 

E 

860106031 

□ 

BATTERY 

MS244981 

86 

E 

851003021 

□ 

BATTERY 

MS244981 

85 

E 

850604171 

□ 

BATTERY 

MS244981 

85 

E 

850529141 

□ 

BATTERY 

MS244981 

85 

E 

850628031 

□ 

BATTERY 

MS244981 

85 

E 

850611121 

□ 

BATTERY 

MS244981 

83 

E 

830924021 

□ 

BATTERY 

MS244981 

83 

E 

830726211 

□ 

BATTERY 

MS244981 

83 

E 

821201141 

□ 

BATTERY 

MS244981 

83 

E 

830405211 

□ 

BATTERY 

MS244981 

82 

E 

811103031 

□ 

BATTERY 

MS244981 

82 

E 

820812151 

□ 

BATTERY 

MS244981 

82 

E 

820430071 

□ 

BATTERY 

MS244981 

82 

E 

811107031 

□ 

BATTERY 

MS244981 

81 

E 

810515151 

□ 

BATTERY 

MS244981 

81 

E 

810614011 

□ 

BATTERY 

MS244981 

81 

E 

810923111 

□ 

BATTERY 

MS244981 

81 

E 

810408091 

□ 

BATTERY 

MS244981 

81 

E 

810226191 

□ 

BATTERY 

MS244981 

81 

E 

810916181 

□ 

RELAY 

MS24568D1 

83 

E 

830108011 

□ 

FLASHER 

MS245772A 

88 

E 

880129171 

□ 

SWITCH 

MS250021 

83 

E 

821029081 

□ 

UH-1  Accident  Records 


Component:  ELECTRICAL 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

SWITCH 

MS250022 

83 

E 

821029081 

□ 

RELAY 

MS250242 

84 

E 

840301241 

□ 

SWITCH 

MS250261 

81 

E 

810320081 

□ 

SWITCH 

MS250893G 

90 

E 

900312061 

□ 

SWITCH 

MS2510221 

81 

E 

810310221 

□ 

SWITCH 

MS25125C3 

84 

E 

840312191 

□ 

CONNECTOR 

MS251822 

89 

E 

890731011 

□ 

UGHTNAVI 

MS2521911 

89 

E 

890515061 

□ 

BULB 

MS252414581 

81 

E 

801001041 

□ 

CIRCUIT  BR 

MS2524410 

90 

E 

900710121 

□ 

CIRCUIT  BR 

MS252445 

89 

E 

881202101 

□ 

CIRCUIT  BR 

MS252445 

87 

E 

870127261 

□ 

CIRCUIT  BR 

MS252445 

87 

E 

870423161 

□ 

CIRCUIT  BR 

MS252445 

83 

E 

830124131 

□ 

CIRCUIT  BR 

MS252445 

83 

E 

830412131 

□ 

CIRCUIT  BR 

MS252445 

83 

E 

830419141 

□ 

CIRCUIT  BR 

MS252445 

82 

E 

811120101 

□ 

CIRCUIT  BR 

MS252445 

81 

E 

810612221 

□ 

CIRCUIT  BR 

MS252445 

81 

E 

810225161 

□ 

RELAY 

MS2545701 

81 

E 

810929111 

□ 

RELAY 

MS25457D1 

90 

E 

900207091 

□ 

RELAY 

MS25457D1 

90 

E 

900308131 

□ 

RELAY 

MS25457D1 

84 

E 

840913121 

□ 

CIRCUIT  BR 

MS265741 

83 

E 

830107081 

□ 

CONNECTOR 

MS3106R36 

83 

E 

821007061 

□ 

CONNECTOR 

MS3106R366P 

85 

E 

850325181 

□ 

CONNECTOR 

MS3106R366P 

83 

E 

830302131 

□ 

CONNECTOR 

MS3106R366P 

81 

E 

801119031 

□ 

CONNECTOR 

MS3126E1419P 

90 

E 

900817131 

□ 

CONNECTOR 

MS3126E1419P 

90 

E 

900306061 

□ 

CONNECTOR 

MS3126E1419TM 

85 

E 

850904021 

□ 

CONNECTOR 

MS3456K8S1S 

90 

E 

891012121 

□ 

SWITCH 

MS3505823 

86 

E 

860624111 

□ 

SWITCH 

MS3505823 

85 

E 

841211131 

□ 

CIRCUTTBR 

MS5252445 

81 

E 

810727081 

□ 

SWITCH  TOG 

MS551033 

84 

E 

840621021 

□ 

CABLE  ASSY 

MS9034719 

83 

E 

830815181 

□ 

CABLE  ASSY 

MS9034719 

86 

D 

851031161 

□ 
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Component:  ELECTRICAL 


Part  I  Number  iFYlAMCl  Case  Number 


BATTERY 

NOTREC 

89 

E 

890328081 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

88 

E 

871221031 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

88 

E 

880614161 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

88 

E 

880722091 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

88 

E 

880818041 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

87 

E 

870702101 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

85 

E 

850422051 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

85 

E 

850125071 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

85 

E 

841113051 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

85 

E 

841017171 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

85 

E 

841024031 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

85 

E 

841001041 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

85 

E 

850703031 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

84 

E 

840829081 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

84 

E 

840906131 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

84 

E 

831012081 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

84 

E 

840604021 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

84 

E 

840613141 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

84 

E 

840514041 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

84 

E 

831216011 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

83 

E 

830419051 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

83 

E 

830829171 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

83 

E 

830928021 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

83 

E 

830520061 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

83 

E 

830514071 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

82 

E 

811102131 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

82 

E 

820715191 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

82 

E 

820902051 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

82 

E 

820422081 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

82 

E 

820520111 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

82 

E 

820527051 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

81 

E 

810609081 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

81 

E 

810707151 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

81 

E 

801001181 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

81 

E 

810917121 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

81 

E 

810916201 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

81 

E 

801210041 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

81 

E 

_ 

801020221 

□ 

B-39 


UH-1  Accident  Records 


1  Component:  ELECTWCAL  | 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

BATTERY 

NOTREC 

81 

E 

810416121 

□ 

BATTERY 

NOTREC 

85 

D 

850825011 

□ 

BOXWARNIN 

NOTREC 

87 

E 

870622151 

□ 

BOXWARNIN 

NOTREC 

86 

E 

860226091 

□ 

BOXWARNIN 

NOTREC 

85 

E 

850213061 

□ 

BOXWARNIN 

NOTREC 

83 

E 

821231011 

□ 

BOXWARNIN 

NOTREC 

81 

E 

810415141 

□ 

BOXWARNIN 

NOTREC 

81 

E 

810930051 

□ 

BULB 

NOTREC 

87 

E 

870610021 

□ 

BULB 

NOTREC 

84 

E 

840503161 

□ 

CAUTION  PA 

NOTREC 

87 

E 

870323151 

□ 

CAUTION  PA 

NOTREC 

86 

E 

860824031 

□ 

CAimONPA 

NOTREC 

84 

E 

840616011 

□ 

CAUTION  PA 

NOTREC 

82 

E 

820221041 

□ 

CIRCUIT  BR 

NOTREC 

90 

E 

900108201 

□ 

CIRCUIT  BR 

NOTREC 

82 

E 

820921071 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

90 

E 

900525091 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

89 

E 

881007071 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

87 

E 

870217161 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

87 

E 

870622021 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

85 

E 

841005021 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

85 

E 

850807091 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

84 

E 

840110011 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

84 

E 

840229071 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

84 

E 

840306091 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

84 

E 

840906231 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

82 

E 

820616191 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

87 

D 

870225071 

□ 

FIREWARNI 

NOTREC 

89 

E 

890103041 

□ 

FIREWARNI 

NOTREC 

89 

E 

881208211 

□ 

FIREWARNI 

NOTREC 

88 

E 

880122121 

□ 

GENERATOR 

NOTREC 

89 

E 

890919111 

□ 

GENERATOR 

NOTREC 

88 

E 

871031081 

□ 

GENERATOR 

NOTREC 

88 

E 

880713221 

□ 

GENERATOR 

NOTREC 

88 

E 

880520081 

□ 

GENERATOR 

NOTREC 

88 

E 

880202161 

□ 

GENERATOR 

NOTREC 

86 

E 

860730191 

□ 

GENERATOR 

NOTREC 

86 

E 

860129201 

□ 
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Component:  ELECTRICAL 

Part 

Number 

GENERATOR 

NOTREC 

GENERATOR 

NOTREC 

GENERATOR 

NOTREC 

GENERATOR 

NOTREC 

GROUND  WIR 

NOTREC 

INVERTER 

NOTREC 

INVERTER 

NOTREC 

INVERTER 

NOTREC 

INVERTER 

NOTREC 

INVERTER 

NOTREC 

INVERTER 

NOTREC 

INVERTER 

NOTREC 

INVERTER 

NOTREC 

INVERTER 

NOTREC 

INVERTER 

NOTREC 

INVERTER 

NOTREC 

INVERTER 

NOTREC 

INVERTER 

NOTREC 

INVERTER 

NOTREC 

INVERTER 

NOTREC 

INVERTER 

NOTREC 

INVERTER 

NOTREC 

INVERTER 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

UGHT 

NOTREC 

LIGHT 

NOTREC 

MASTER  CAU 

NOTREC 

MASTER  CAU 

NOTREC 

MASTER  CAU 

NOTREC 

MASTER  CAU 

NOTREC 

MASTER  CAU 

NOTREC 

PANEL 

NOTREC 

PANEL 

NOTREC 

PANEL 

NOTREC 

PANEL 

NOTREC 

PANEL 

NOTREC 

FY 

AMC 

85 

E 

84 

E 

82 

E 

81 

E 

84 

E 

89 

E 

88 

E 

88 

E 

87 

E 

87 

E 

87 

E 

86 

E 

86 

E 

86 

E 

85 

E 

85 

E 

85 

E 

84 

E 

83 

E 

83 

E 

82 

E 

81 

E 

81 

E 

89 

E 

89 

E 

85 

E 

85 

E 

85 

E 

89 

E 

86 

E 

86 

E 

85 

E 

84 

E 

88 

E 

86 

E 

85 

E 

84 

E 

84 

E 

Case  Number 

850503101  □ 
840221091  □ 
811122041  □ 
801102031  □ 
831015011  □ 
890330051  □ 
871104161  □ 
880225191  □ 
870205021  □ 
870224141  □ 
870616251  □ 
860323011  □ 
860322091  □  i 
851004091  □  I 
841116031  □  I 
841113021  □  I 
850801111  □  I 
831216041  □  i 
830608091  □  i 
830815121  □I 
820727031  □I 
801216241  □  I 
801014181  □  i 
890221011  □  I 
881005271  □  I 
850506121  □I 
850122061  □I 
850611081  □ 
890309071  □ 
860613091  □ 
860811051  □ 
850620011  □ 
840405091  □ 
880202181  □ 
860923041  □ 
850916051  □ 
840919061  □ 
840613041  □ 
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Component:  ELECTRICAL 


Number 


PANEL 
PANEL 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
PANEL  ASSY 
REGULATOR 
REGULATOR 
REGULATOR 


NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 


FY|AMCj  Case  Number 


840614051  □ 
810821081  □ 
880913081  □ 
880202151  □ 
870820131  □ 
870903121  □ 
870415041  □ 
870413201  □ 
851119051  □ 
860104051  □ 
860821011  □ 
860321151  □ 
850508101  □ 
850503111  □ 
841002031  □ 
831019071  □ 
831012251  □ 
840922051  □ 
821229041  □ 
821208081  □ 
821209201  □ 
830203191  □ 
830221021  □ 
830508011  □ 
830728041  □ 
830720101  □ 
830927071  □ 
820412031  □ 
820601061  □ 
820728101  □ 
820812171  □ 
810916151  □ 
810623201  □ 
810918021  □ 
810726041  □ 
881001011  □ 
870616181  □ 
870409081  □ 
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Component:  ELECTRICAL 


Part 

Number 

FY 

AMC 

I  Case  Number 

REGULATOR 

NOTREC 

86 

E 

860724011 

□ 

REGULATOR 

NOTREC 

86 

E 

860725091 

□ 

REGULATOR 

NOTREC 

86 

E 

860827071 

□ 

REGULATOR 

NOTREC 

8S 

E 

850311111 

□ 

REGULATOR 

NOTREC 

83 

E 

830926041 

□ 

REGULATOR 

NOTREC 

82 

E 

820616121 

□ 

REGULATOR 

NOTREC 

82 

E 

820518091 

□ 

REGULATOR 

NOTREC 

82 

E 

820526031 

□ 

REGULATOR 

NOTREC 

81 

E 

810804151 

□ 

RELAY 

NOTREC 

89 

E 

881005121 

□ 

RELAY 

NOTREC 

86 

E 

860605031 

□ 

RELAY 

NOTREC 

85 

E 

850414071 

□ 

RELAY 

NOTREC 

85 

E 

850411041 

□ 

RELAY 

NOTREC 

83 

E 

821103081 

□ 

RELAY 

NOTREC 

82 

E 

820824021 

□ 

RELAY 

NOTREC 

82 

E 

820727031 

□ 

RELAY 

NOTREC 

85 

D 

850711081 

□ 

RESISTOR 

NOTREC 

89 

E 

890413171 

□ 

RESISTOR 

NOTREC 

89 

E 

881112021 

□ 

RESISTOR 

NOTREC 

81 

E 

810513041 

□ 

RHEOSTAT 

NOTREC 

86 

E 

860208101 

□ 

RHEOSTAT 

NOTREC 

86 

E 

860930181 

□ 

SEAL 

NOTREC 

84 

E 

840208081 

□ 

SENSOR 

NOTREC 

84 

E 

831003091 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

88 

E 

880808051 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

85 

E 

850219101 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

84 

E 

840830121 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

84 

E 

840126041 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

83 

E 

830209101 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

82 

E 

820401041 

□ 

TERMINAL 

NOTREC 

81 

E 

810414161 

□ 

WIRE 

NOTREC 

90 

E 

900125111 

□ 

WIRE 

NOTREC 

90 

E 

900127031 

□ 

WIRE 

NOTREC 

90 

E 

900912051 

□ 

WIRE 

NOTREC 

89 

E 

890705061 

□ 

WIRE 

NOTREC 

89 

E 

881202111 

□ 

WIRE 

NOTREC 

88 

E 

871015171 

□ 

WIRE 

NOTREC 

87 

E 

861028111 

□ 
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Component:  ELECTRICAL 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

WIRE 

NOTREC 

87 

E 

870513151 

□ 

WIRE 

NOTREC 

86 

E 

860628021 

□ 

WIRE 

NOTREC 

86 

E 

860316021 

□ 

WIRE 

NOTREC 

86 

E 

860123151 

□ 

WIRE 

NOTREC 

86 

E 

860219081 

□ 

WIRE 

NOTREC 

85 

E 

841103071 

□ 

WIRE 

NOTREC 

85 

E 

850130101 

□ 

WIRE 

NOTREC 

85 

E 

850508171 

□ 

WIRE 

NOTREC 

84 

E 

840210021 

□ 

WIRE 

NOTREC 

84 

E 

831003021 

□ 

WIRE 

NOTREC 

84 

E 

840708011 

□ 

WIRE 

NOTREC 

83 

E 

830217061 

□ 

WIRE 

NOTREC 

82 

E 

820216031 

□ 

WIRE 

NOTREC 

82 

E 

811113191 

□ 

WIRE 

NOTREC 

82 

E 

820615111 

□ 

WIRE 

NOTREC 

81 

E 

801006031 

□ 

WIRE 

NOTREC 

81 

E 

810924011 

□ 

WIRING 

NOTREC 

89 

E 

890321091 

□ 

WIRING 

NOTREC 

89 

E 

890727011 

□ 

WIRING 

NOTREC 

84 

E 

840915101 

□ 

WIRING 

NOTREC 

82 

E 

820830151 

□ 

WIRING 

NOTREC 

82 

E 

820811021 

□ 

PANEL  ASSY 

PS52341 

85 

E 

850821031 

□ 

INVERTER 

PU543A 

87 

E 

861030111 

□ 

INVERTER 

PU543A 

86 

E 

860423141 

□ 

INVERTER 

PU543A 

86 

E 

860807041 

□ 

INVERTER 

PU543A 

86 

E 

860103021 

□ 

INVERTER 

PU543A 

82 

E 

820831201 

□ 

INVERTER 

PU543AA 

87 

E 

861122081 

□ 

INVERTER 

PU543BA 

88 

E 

880828021 

□ 

INVERTER 

PU543BA 

83 

E 

830602141 

□ 

INVERTER 

PU543BA 

81 

E 

801215031 

□ 

INVERTER 

PU543C 

88 

E 

871210091 

□ 

INVERTER 

PU543CA 

89 

E 

881215071 

□ 

INVERTER 

PU543CA 

88 

E 

880126081 

□ 

INVERTER 

PU543CA 

88 

E 

880901041 

□ 

INVERTER 

PU543CA 

88 

E 

880318021 

□ 

INVERTER 

PU543CA 

87 

E 

870205011 

□ 

B-44 


UH~1  Accident  Records 


Component:  ELECTRICAL 


Number 


INVERTER 

INVERTER 

INVERTER 

INVERTER 

INVERTER 

INVERTER 

INVERTER 

INVERTER 

INVERTER 

INVERTER 

INVERTER 

RESISTOR 

RESISTOR 

RESISTOR 

RESISTOR 

RESISTOR 

RESISTOR 

RESISTOR 

RESISTOR 

RESISTOR 

RESISTOR 

TRANSFORME 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

CONNECTOR 


PU543CA 

PU543CA 

PU543CA 

PU543CA 

PU543CA 

PU543CA 

PU543CA 

PU543CA 

PU543CA 

PU543CA 

PU543CA 

REF75F1R00R 

REF75F1ROOR 

RER75F1R00P 

RER75F1R00R 

RER75F1R00R 

RER75F1R00R 

RER75F1R00R 

RER75F1R00R 

RER75FIR00R 

RW20V911 

TF4RX01YY 

TYPEGEU5A 

TYPEGEU5A 

TYPEGEUSA 

WK66SRA7 


FY|AMC|  Case  Number 


870319041  □ 
860618021  □ 
860728241  □ 
840315121  □ 
840309101  □ 
830602111  □ 
811019141  □ 
811021031  □ 
810415121  □ 
810430011  □ 
810928141  □ 
850429031  □ 
810921111  □ 
810528021  □ 
851210101  □ 
850201061  □ 
831213051  □ 
820616101  □ 
810323111  □ 
830316041  □ 
840912051  □ 
860118061  □ 
850605111  □ 
801028171  □ 
810729131  □ 
810217081  □ 
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Component:  ENGINE 


COVER 


DEICE  VALV 


DIAPHRAGM 


DIFFUSER 


DRIVE  ASSY 


DRIVE  SHAF 


DROOP CAM 


ELECTRIC  C 


ELECTRICAL 


FILTER 


FDLTERASSY 


FITTING 


FUELCONTR 


GASKET 


GEAR  ASSY 


GEAR  BOX 


GEAR  SHAFT 


GEAR  SPUR 


GENERATOR 


GOVERNOR 


1981  1982  1983  i  1984  1985  1986  1987  1988  j  1989  1990  Total 


1 

1 

1 

.14 

.14 

.14 

ENGINE 

84 

10.26 

108 

14.47 

99 

13.06 

72 

10.22 

77 

11.12 

62 

8.73 

49 

7.04 

48 

6.81 

63 

9.25 

72 

10.96 

734 

10.24 

EXCITER 

3 

3 

1 

4 

2 

3 

5 

4 

4 

3 

32 

.37 

.4 

.13 

.57 

.29 

.72 

.57 

. 

.46 

.45 

'  ""41 

5.01 

5.82 

2 

"l . 

.26 

.14 

.29 


36  22 

5.07  3.16 


HOSE  ASSY 


IDLE  STOP 


IGNITER 
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Component:  ENGINE 


Part _ 

IMPELLER 

INSERT 

INSERT  SCR 

LINE 

LINKAGE 

LOCKRING 

MANIFOLD 


1 

.14 


1 

.14 


NPPLETUB 

NOTREC 

NOZ21ETUR 

OIL  COOLER 

OIL  PUMP 

PACKING 

PACKING  PR 

PANEL 

PARTICLES 

PIN 

PUMP 

PUMP  HOUSI 
QUICK  DISC 
RETAINER 
RING  ASSY 
RIVET 
ROD 

ROTOR  ASSY 
SEAL 
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Component:  ENGINE 


Part 


SHAFT 


SHEAR  PIN 


SOLENOID 


SOLENOID  V 


STARTER  GE 


SUPPORT  AS 


SWITCH 


SWITCH  IGN 


SWITCH  PRE 


TACHGENER 


TEMPHARNE 


TERMINAL  L 


THERMOCOUP 


THERMOSTAT 


TRANSMITIE 


VH-l  Component  Analysis 


1983  I  1984  1985  1986  1987  1988  j  1989 


■IHHI 

.13 

. .-.If . 

.14 

12 

1.47 

16 

2.14 

13 

1.71 

20 

2.89 

13 

1.83 

8 

1.15 

13 

1.85 

8 

.98 

10 

1.34 

9 

1.19 

11 

1.56 

8 

1.15 

7 

.99 

8 

1.15 

8 

1.14 

VALVE  BALL 


VALVE  FUEL 


1  VALVE REU 

. 1 . 

.12 

1 

.13 

1 

.13 

3 

.43 

2 

.29 

2 

.28 

1  VALVE  SOLE 

_ 

2 

1 

2 

1 

3 

.24 

.13 

.26 

.14 

.42 

1990  Total 


I 

.01 


1 

.01 


33 

.46 


2 

.03 


1 

.01 
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Component: 

ENGINE 

Part 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

Total 

VALVE  THER 

3 

3 

2 

1 

2 

11 

imiiiiiiiiiiii 

.4 

.42 

.29 

.14 

.29 

.15 

VANE 

1 

2 

mm 

||||||g|B| 

.13 

.28 

VIGV 

1 

3 

4 

IbI 

10 

.12 

.4 

.57 

.29 

.14 

WASHER 

1 

in 

m 

1 

.12 

.01 

WASHER  SPE 

1 

1 

2 

.13 

.14 

.03 

WIRE 

IIIIH 

1 

2 

3 

3 

n 

3 

3 

1 

20 

.13 

.26 

.43 

.42 

BBi 

.43 

.44 

.15 

.28 

WIREHARNE 

1 

2 

1 

1 

5 

.12 

.28 

.14 

.15 

.07 

WIRING 

inim 

ll■llll 

1 

1 

.15 

.01 

343 

342 

372 

353 

309 

284 

246 

241 

225 

198 

2913 

i  otui 

41.88 

45.83 

49.06 

50.11 

44,6 

40.01 

35.36 

34.21 

33.02 

30.13 

40.63 
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Component:  ENGINE 


Number 


ENGINE 

EXCITER 

TRANSMUTE 

ENGINE 

SEAL 

FUEL  CONTR 
FUEL  CONTR 
FUEL  CONTR 
FUEL  CONTR 
FUEL  CONTR 
FUEL  CONTR 
FUEL  CONTR 
FUEL  CONTR 
FUEL  CONTR 
FUEL  CONTR 
FUEL  CONTR 
FUEL  CONTR 
FUEL  CONTR 
FUEL  CONTR 
FUEL  CONTR 
FUEL  CONTR 
FUEL  CONTR 
FUEL  CONTR 
FUEL  CONTR 
FUEL  CONTR 
FUEL  CONTR 
FUEL  CONTR 
FUEL  CONTR 
FUEL  CONTR 
FUEL  CONTR 
FUEL  CONTR 
FUEL  CONTR 
FUEL  CONTR 
FUEL  CONTR 
FUEL  CONTR 
FUEL  CONTR 
FUEL  CONTR 
FUEL  CONTR 


100006010 

100006010 

100006010 

100006010A 

10058001 

100700A4 

100770 

10077041 

10077042 

10077044 

100770A1 

100770A2 

100770A2 

100770A2 

100770A4 

100770A4 

100770A4 

100770A4 

100770A4 

100770A4 

100770A4 

100770A4 

100770A4 

100770A4 

100770A4 

100770A4 

100770A4 

100770A4 

100770A4 

100770A4 

100770A4 

100770A4 

100770A4 

100770A4 

100770A4 

100770A4 

100770A4 

100770A4 


FYiAMCf  Case  Number 


871120061  □  1 
840214161  □ 

840207101  □ 

850506111  □ 

880712181  □ 

840302031  □ 

860729181  □ 

860715271  □ 

860731151  □ 

860716131  □ 

811107091  □ 

860305081  □ 

860529011 
840601151 
900316061  o 
900308151  □ 

900312041  □ 

900220231  □ 

891214061  □ 

900106011  □ 
900601111 
900520021  □ 

900516101  o 
900503111  □ 

900425071 
900428031  o 
900711081 
900619111  □l 
891026141  □! 

900821131  □ 

881201021  □ 
881006091  □ 

890816011  □ 

890725091  □ 

890822031  □ 

890913051  □ 

890928051  □ 

890913211  □ 


UH-1  Accident  Records 


Component:  ENGINE 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

FUEL  CONTR 

100770A4 

89 

E 

890611051 

□ 

FUELCONTR 

100770A4 

89 

E 

890526021 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

89 

E 

890406041 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

89 

E 

890328281 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

89 

E 

890321131 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

89 

E 

890307151 

□ 

FUELCONTR 

100770A4 

89 

E 

890306121 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

88 

E 

880726021 

□ 

FUELCONTR 

100770A4 

88 

E 

880810061 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

88 

E 

880812131 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

88 

E 

880812211 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

88 

E 

880809011 

□ 

FUELCONTR 

10(r770A4 

88 

E 

880823151 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

88 

E 

880520071 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

88 

E 

880616111 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

88 

E 

880305111 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

88 

E 

880213021 

□ 

FUELCONTR 

100770A4 

88 

E 

880206061 

□ 

FUELCONTR 

100770A4 

88 

E 

880410021 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

88 

E 

880322171 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

88 

E 

880407101 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

88 

E 

880325051 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

88 

E 

880328211 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

88 

E 

880105221 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

88 

E 

880107061 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

88 

E 

871223071 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

88 

E 

871120111 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

88 

E 

880920091 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

88 

E 

880920031 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

88 

E 

880912011 

□ 

FUELCONTR 

100770A4 

88 

E 

871015181 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

87 

E 

870114101 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

87 

E 

870113191 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

87 

E 

861209041 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

87 

E 

870318061 

□ 

FUELCONTR 

100770A4 

87 

E 

870317121 

□ 

FUELCONTR 

100770A4 

87 

E 

870330071 

□ 

FUELCONTR 

100770A4 

87 

E 

870405021 

□ 

UH-1  Accident  Records 


Component:  ENGINE 

Part 

Number 

FY 

AMC 

j  Case  Number 

FUEL  CONTR 

100770A4 

87 

E 

870422061 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

87 

E 

870508111 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

87 

E 

870613061 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

87 

E 

870625051 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

87 

E 

870522091 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

87 

E 

870522111 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

87 

E 

870709081 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

87 

E 

870701031 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

86 

E 

860409051 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

86 

E 

860428141 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

86 

E 

860316041 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

86 

E 

860201071 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

86 

E 

860715211 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

86 

E 

860509131 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

86 

E 

860519121 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

86 

E 

860516041 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

86 

E 

860512051 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

86 

E 

860601071 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

86 

E 

860605041 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

86 

E 

851106181 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

86 

E 

851029121 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

86 

E 

851027041 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

86 

E 

851205251 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

86 

E 

851126131 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

86 

E 

851006081 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

86 

E 

851021071 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

86 

E 

860909091 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

85 

E 

841114111 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

85 

E 

841030021 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

85 

E 

841016141 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

85 

E 

841016131 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

85 

E 

850924121 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

85 

E 

850927131 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

85 

E 

850914051 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

85 

E 

850801021 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

85 

E 

850726051 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

85 

E 

850809091 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

85 

E 

850814021 

□ 
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Component:  ENGINE 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

FUEL  CONTR 

100770A4 

85 

E 

850812131 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

85 

E 

850701121 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

85 

E 

850709041 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

85 

E 

850715041 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

85 

E 

850606071 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

85 

E 

850604101 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

85 

E 

850524041 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

85 

E 

850527071 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

85 

E 

850522091 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

85 

E 

850517081 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

85 

E 

850504091 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

85 

E 

850321081 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

85 

E 

850416111 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

85 

E 

850212121 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

85 

E 

850108201 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

85 

E 

850108121 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

85 

E 

841216021 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

85 

E 

841208021 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

85 

E 

850619011 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

84 

E 

840926121 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

84 

E 

840825091 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

84 

E 

831011061 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

84 

E 

840709031 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

84 

E 

840801061 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

84 

E 

840522211 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

84 

E 

840525041 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

84 

E 

840519101 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

84 

E 

840622131 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

84 

E 

840424201 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

84 

E 

840331061 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

84 

E 

840314211 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

84 

E 

840227041 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

84 

E 

840228111 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

84 

E 

831222041 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

84 

E 

831217041 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

84 

E 

840131141 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

83 

E 

830706141 

□ 

FUEL  CONTR 

100770A4 

83 

E 

830725031 

□ 
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UH-1  Accident  Records 


Component:  ENGINE 


FUEL  CONTR 

FUEL  CONTR 

FUEL  CONTR 

FUEL  CONTR 

FUEL  CONTR 

FUEL  CONTR 

FUEL  CONTR 

EXQTER 

VALVE  ASSY 

VALVE  ASSY 

GEAR  SHAFT 

GOVERNOR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 


Number 


100770A4 

100770A4 

100770A4 

100770A4 

100770A4 

10077CA4 

10077DA4 

101932252 

103004008 

103004008 

103019106 

103100A1 

103100A1 

103100A1 

103100A1 

103100A1 

103100A1 

103100A1 

103100A1 

103100A1 

103100A1 

103100A1 

103100A1 

103100A1 

103100A1 

103100A1 

103100A1 

103100A1 

103100A1 

103100A1 

103100A1 

103100A1 

103100A1 

103100A1 

103100A1 

103100A1 

103100A1 

103100A1 


FYIaMCI  Case  Number 


89  C  881024071  □I 

88  C  880927011  □ 

86  D  860401041  □ 

83  C  830123011  □ 

81  C  810831191  □ 

86  E  860711011  □ 

86  C  860203201  □ 

86  E  860818091  □ 

850325111  □ 

840530091  □ 

890726251  □ 

900502081  □ 

900329031  □ 

900707031  □  I 

900326141  □I 
900322251  □  I 

891120071  □ 

900103051  □ 

890623111  □ 

890714101  □ 

890825031  □ 

890906011  □ 

890405161  □ 

890311061  □ 

881105021  □ 

881110071  □ 

881123061  □ 

881123021  □ 

880603161  □ 

880712111  □ 

880407101  □ 

871001121  □ 

871016171  □ 

880125161  □ 

880127061  □ 

861021191  □ 

861219041  □ 

870423111  □ 
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UH-1  Accident  Records 


Component:  ENGINE 


Part 

Number 

FY 

[AMC 

■ 

Case  Number 

GOVERNOR 

103100A1 

87 

i  E 

870909151 

□ 

GOVERNOR 

103I00A1 

87 

E 

870701031 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

87 

E 

870724051 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

87 

E 

870807021 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

86 

i  E 

860715271 

□ 

governor 

103100A1 

86 

E 

860731151 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

86 

E 

860813191 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

86 

E 

860512051 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

86 

E 

860601071 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

86 

E 

860626021 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

86 

E 

860404081 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

86 

E 

860903051 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

86 

1  E 

860903081 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

86 

E 

860917061 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

86 

E 

860919011 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

86 

E 

851206011 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

86 

!  E 

851230041 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

85 

E 

850212121 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

85 

1  E 

850225271 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

85 

E 

841206011 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

85 

!  E  ^ 

850418091 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

85 

E 

850415061 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

85 

E 

850607051 

□ 

GOVERNOR 

1031(X)A1 

85 

E 

850619011 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

84 

E 

840828081 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

84 

E 

840827101 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

84 

E 

840905131 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

84 

E 

840629051 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

84 

E 

840406081 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

84 

E 

840407051 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

84 

E 

840206011 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

84 

E 

840131141 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

84 

E 

831219041 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

84 

E 

831227051 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

83 

E 

830621121 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

83 

1  E 

830624091 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

83 

E 

830615041 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

83 

;  E 

830722051 

□ 

UH-1  Accident  Records 


\component:  ENGINE 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

GOVERNOR 

103100A1 

83 

E 

830805131 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

83 

E 

830813041 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

83 

E 

821001021 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

83 

E 

821004051 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

83 

E 

830913101 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

83 

E 

830820031 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

83 

E 

830818151 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

83 

E 

830322071 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

82 

E 

820412101 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

82 

E 

820506031 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

82 

E 

820122051 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

82 

E 

820223151 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

82 

E 

811202161 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

82 

E 

820715121 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

82 

E 

820722141 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

81 

E 

801112181 

□ 

GOVERNOR 

103100A1 

89 

c 

890804141 

□ 

GOVERNOR 

1031 lOAl 

86 

E 

851031031 

□ 

EXQTER 

103714401E 

86 

E 

860115161 

□ 

EXCITER 

103832251 

89 

E 

890923041 

□ 

EXCITER 

103832251 

87 

E 

870203191 

□ 

EXCITER 

103832251 

87 

E 

870630171 

□ 

EXCITER 

103832251 

84 

E 

840612081 

□ 

FUEL  CONTR 

106500A1 

90 

E 

900312131 

□ 

FUEL  CONTR 

106500A1 

E 

900312051 

□ 

FUEL  CONTR 

106500A1 

E 

891130071 

□ 

GEAR  SPUR 

107006204 

87 

E 

861029101 

□ 

GEAR  SPUR 

107006204A 

81 

E 

810307041 

□ 

GEAR  SHAFT 

107006701 

89 

E 

890808161 

□ 

GEAR  SHAFT 

107006701 

84 

E 

840823011 

□ 

GEAR  ASSY 

107014001 

E 

900511011 

□ 

GEAR  BOX 

108025016 

83 

E 

821207251 

□ 

GEAR  BOX 

108025016 

82 

E 

811204081 

□ 

GEAR  BOX 

108025016 

81 

E 

810804091 

□ 

GEAR  SHAFT 

108025206 

82 

E 

820310161 

□ 

GEAR  SHAFT 

108025206A 

81 

B 

810813011 

□ 

GEAR  SHAFT 

108025206C 

83 

E 

830624061 

□ 

GEAR  SHAFT 

108025206C 

82 

E 

820222151 

□ 

B-58 
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Component:  ENGINE 


Part 

SEAL 

FILTERASSY 

HOSE  ASSY 

IMPELLER 

IMPELLER 

IMPELLER 

ENGINE 

CASE  ASSY 

CASE  ASSY 

COMPRESSOR 

COMPRESSOR 

COMPRESSOR 

COMPRESSOR 

COMPRESSOR 

COMPRESSOR 

COMPRESSOR 

COMPRESSOR 

COMPRESSOR 

COMPRESSOR 

COMPRESSOR 

BLADE  TURB 

COMPRESSOR 

COMPRESSOR 

COMPRESSOR 

COMPRESSOR 

LOCKRING 

INSERT 

ROTOR  ASSY 

TURB  ROTOR 

TURB  ROTOR 

TURB  ROTOR 

RING  ASSY 

RING  ASSY 

RING  ASSY 

RING  ASSY 

RING  ASSY 

VIGV 

VIGV 


Number 

108027401 

108046001 

10966 

110007800 

110007807 

110007807 

110007809 

110009013 

110009013 

110028608 

110028608 

110028608 

110036105 

110036105 

110036105 

110036105 

110036105 

110036105 

110036105 

110036105 

110036106 

110038102 

110038102 

110038102 

110038102 

110042301 

110045407 

110072045 

110082008 

110082008 

110088001 

110089003 

110089003 

110089003 

110089003 

110089003 

110102001 

110105001 


FY 


81 

86 

81 

83 
81 
82 
85 
81 
81 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
89 
89 
89 

84 

85 
87 
87 
87 
87 
85 
85 

83 
82 
81 
81 
81 
81 
85 

84 
81 
87 
87 


AMC 


E 

E 

E 

E 

E 

C 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

C 

E 

E 

E 

E 

B 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

C 

D 

B 

E 

E 


Case  Number 


801105231 

851216121 

810324151 

830213011 

810223161 

820807061 

850602071 

810813191 

810513201 

900824061 

900825051 

900717031 

900824061 

900825051 

900717031 

900606041 

881118121 

890624091 

890617051 

840928111 

850717011 

870323091 

870409101 

870420011 

870427121 

850227081 

850414041 

830602051 

811028091 

810501011 

810219061 

810628021 

810303071 

850517011 

840712031 

810626061 

870922181 

870922181 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


B-59 


VH-l  Accident  Records 


Component:  ENGINE 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  j 

CASE  ASSY 

110137003 

84 

E 

840822021 

□ 

IMPELLER 

110137003 

86 

E 

860204181 

□ 

THERMOSTAT 

11091 

85 

E 

841006041 

□ 

IMPELLER 

110CC7807 

86 

C 

860913141 

□ 

NOZZLE  TUR 

111006116 

85 

D 

850622061 

□ 

DIFFUSER 

111023008 

89 

E 

890712291 

□ 

NOZZLE  TUR 

111052019 

90 

E 

900716211 

□ 

NOZZLE  TUR 

111052019 

85 

E 

850313141 

□ 

NOZZLE  TUR 

111052019 

83 

E 

830906141 

□ 

NOZZLE  TUR 

112000014 

89 

C 

890329111 

□ 

RETAINER 

112003502 

86 

E 

860125021 

□ 

CASE  COMBU 

113061005 

88 

E 

871114061 

□ 

CASE  COMBU 

113061005 

83 

E 

830726101 

□ 

CASE  COMBU 

113061005 

81 

E 

810110031 

□ 

MANIFOLD 

113073002 

90 

E 

891025171 

□ 

MANIFOLD 

113073002 

87 

E 

870508021 

□ 

COVER 

114018201 

86 

D 

860305041 

□ 

COVER 

114018201 

84 

D 

840518021 

□ 

COVER 

114018201 

82 

C 

820222091 

□ 

BLADE 

114027303 

82 

C 

820312061 

□ 

BLADE 

114027402 

82 

C 

820312061 

□ 

NOZZLE  TUR 

114047005 

89 

E 

890728131 

□ 

NOZZLE  TUR 

114047005 

88 

E 

880314061 

□ 

NOZZLE  TUR 

114047005 

89 

C 

890406011 

□ 

NOZZLE  TUR 

114047005 

89 

C 

890330021 

□ 

NOZZLE  TUR 

114047005 

88 

c 

880808011 

□ 

NOZZLE  TUR 

114047005 

87 

c 

870220081 

□ 

TURB  ROTOR 

114047005 

87 

c 

870516031 

□ 

TURB  ROTOR 

114055007 

89 

E 

890405021 

□ 

TURB  ROTOR 

114055007 

84 

E 

831215031 

□ 

B(XT 

115005901 

83 

C 

830623091 

□ 

DIFFUSER 

115024003 

87 

C 

870603191 

□ 

DIFFUSER 

115024006 

89 

c 

890708011 

□ 

SUPPORT  AS 

115028003 

84 

E 

840301081 

□ 

GASKET 

116004501 

87 

E 

870121111 

□ 

GASKET 

116004702 

85 

E 

850208091 

□ 

GASKET 

116004702 

85 

E 

850919251 

□ 

GASKET 

116004702 

84 

E 

840204061 

□ 

B-60 


UH-1  Accident  Records 


\Component:  ENGINE 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

GASKET 

116004702 

82 

E 

820206011 

□ 

VALVE  FUEL 

116022003 

81 

E 

810218041 

□ 

BAND  BAND 

116024501 

81 

E 

810513311 

□ 

BLEED  BAND 

116024501 

88 

E 

880627021 

□ 

DRIVE  ASSY 

116050004 

83 

E 

830711051 

□ 

DRIVE  ASSY 

116050004 

81 

E 

810515221 

□ 

WASHER  SPE 

116063501 

86 

D 

860305041 

□ 

WASHER  SPE 

116063501 

83 

C 

830623091 

□ 

ACTUATOR 

117005008 

88 

E 

880211071 

□ 

ACTUATOR 

117005008 

88 

E 

871029191 

□ 

ACTUATOR 

117005008 

87 

E 

870604021 

□ 

ACTUATOR 

117005008 

87 

E 

870226101 

□ 

ACTUATOR 

117005008 

85 

E 

850424071 

□ 

ACTUATOR 

117005008 

84 

E 

840623041 

□ 

ACTUATOR 

117005008 

83 

E 

830104071 

□ 

ACTUATOR 

117005008 

83 

E 

830205071 

□ 

ACTUATOR 

117005008 

83 

!  E 

830928041 

□ 

ACTUATOR 

117005008 

82 

E 

820711031 

□ 

ACTUATOR 

117005008 

82 

!  E 

820715071 

□ 

ACTUATOR 

117005008 

82 

E 

820622071 

□  I 

ACTUATOR 

117005008 

82 

E 

811207081 

□  i 

ACTUATOR 

117005008 

81 

E 

810217211 

□ 

ACTUATOR 

117005008 

i  81 

E 

810619021 

□ 

ACTUATOR 

117005009 

85 

E 

850309101 

□ 

ACTUATOR 

117005009 

83 

E 

830426131 

□ 

ACTUATOR 

117005009 

83 

E 

830228061 

□ 

ACTUATOR 

117005012 

90 

E 

900709051 

□ 

ACTUATOR 

117005012 

90 

E 

900829011 

□ 

ACTUATOR 

117005012 

:  83 

E 

830217141 

□ 

ACTUATOR 

117005012 

82 

E 

820920141 

□ 

ACTUATOR 

117005012 

87 

D 

861202061 

□ 

ADAPTER 

117021001 

89 

E 

890131011 

□ 

MANIFOLD 

117042001 

88 

E 

871027181 

□ 

MANIFOLD 

117042001 

84 

E 

831127021 

□ 

MANIFOLD 

117042001 

83 

E 

830919061 

□ 

MANIFOLD 

117043001 

89 

E 

890119021 

□ 

MANIFOLD 

117043001 

86 

E 

860328061 

□ 

MANIFOLD 

117043001 

84 

t  ifuinnfiiwn 

E 

840205031 

□ 

B-61 
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Component:  ENGINE 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

MANIFOLD 

117043001 

82 

E 

820701031 

□ 

LINE 

1170500 

84 

E 

840317091 

□ 

ACTUATOR 

118015001 

90 

E 

900609071 

□ 

ACTUATOR 

118015001 

90 

E 

900913041 

□ 

ACTUATOR 

118015001 

89 

E 

890124061 

□ 

ACTUATOR 

118015001 

89 

E 

890129041 

□ 

ACTUATOR 

118015001 

88 

E 

880617021 

□ 

ACTUATOR 

118015001 

88 

E 

871221021 

□ 

ACTUATOR 

118015001 

88 

E 

871005081 

□ 

ACTUATOR 

118015001 

87 

E 

870715301 

□ 

ACTUATOR 

118015001 

87 

E 

861007021 

□ 

ACTUATOR 

118015001 

86 

E 

851021071 

□ 

ACTUATOR 

118015001 

86 

E 

860312121 

□ 

ACTUATOR 

118015001 

84 

E 

831027141 

□ 

ACTUATOR 

118015001 

84 

E 

831122091 

□ 

ACTUATOR 

118015001 

83 

E 

830115021 

□ 

ACTUATOR 

118015001 

83 

E 

830820031 

□ 

ACTUATOR 

118015001 

82 

E 

820922011 

□ 

ACTUATOR 

118015001 

82 

E 

811002021 

□ 

ACTUATOR 

118015001 

83 

C 

830830241 

□ 

TUBE  ASSY 

118016001 

90 

E 

900812011 

□ 

VALVE  ASSY 

118019003 

83 

E 

830113101 

□ 

NOZZLE  TUR 

119000009 

86 

A 

851028011 

□ 

TURB  ROTOR 

119001002 

81 

E 

810929081 

□ 

TURB  ROTOR 

119001003 

84 

C 

840502021 

□ 

NOZZLE  TUR 

119005007 

90 

E 

900716211 

□ 

NOZZLE  TUR 

119005007 

89 

E 

890728131 

□ 

BEARING 

1300015 

90 

E 

900710081 

□ 

BEARING 

1300015 

88 

E 

880515021 

□ 

BEARING 

1300015 

86 

E 

860328071 

□ 

BEARING 

1300015 

84 

E 

840207041 

□ 

BEARING 

1300015 

82 

E 

820315051 

□ 

BEARING 

130001502R 

81 

B 

801005011 

□ 

BEARING 

130001504 

82 

B 

820611071 

□ 

BEARING 

130001504L 

81 

E 

810716011 

□ 

BEARING 

130001504R 

81 

B 

810814031 

□ 

VALVE 

1300019403 

84 

E 

840521061 

□ 

CABLE  ASSY 

1300124 

81 

E 

801216021 

□ 

B-62 


UH-l  Accident  Records 


Component:  ENGINE 


- - 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

HOSE  ASSY 

1300137 

87 

E 

870113081 

□ 

HOSE  ASSY 

1300137 

83 

E 

830513041 

□ 

SEAL 

1300151 

82 

E 

820314051 

□ 

SEAL 

1300173 

86 

E 

860912161 

□ 

SEAL 

1300173 

81 

E 

810903101 

□ 

SEAL 

130017302 

88 

E 

871017021 

□ 

BEARING 

1300176 

84 

E 

840207041 

□ 

BEARING 

1300176 

82 

E 

820423091 

□ 

THERMOCOUP 

1300177 

88 

E 

880522011 

□ 

THERMOCOUP 

1300177 

86 

E 

860604161 

□ 

THERMOCOUP 

1300177 

84 

E 

840206041 

□ 

THERMOCOUP 

1300177 

83 

E 

830907051 

D 

ADAPTER  CO 

1300178 

90 

E 

900814011 

O 

ADAPTER  CO 

1300178 

89 

E 

890301121 

□ 

ADAPTER  CO 

1300178 

88 

E 

880304021 

□ 

ADAPTER  CO 

1300178 

87 

E 

870127211 

□ 

ADAPTER  CO 

1300178 

84 

E 

840227081 

□ 

ADAPTER  CO 

1300178 

84 

E 

840411031 

□ 

ADAPTER  CO 

1300178 

84 

E 

840807151 

□ 

ADAPTER  CO 

1300178 

83 

E  i 

830817041 

□ 

ADAPTER  CO 

1300178 

82 

E 

820125161 

□ 

ADAPTER  CO 

1300178 

82 

E 

820129121 

□ 

ADAPTER  CO 

1300178 

81 

E 

810409061 

□ 

ADAPTER  CO 

1300178 

81 

E 

801019011 

□ 

ADAPTER  CO 

1300178 

81 

E 

810115121 

□ 

ADAPTER  CO 

1300178 

81 

E 

810915021 

□ 

ADAPTER  CO 

130017802 

84 

E 

840416091 

□ 

ADAPTER  CO 

1300179 

84 

E 

840514061 

CD 

PACKING 

1300182 

85 

E 

850129151 

□ 

VALVE  SOLE 

13001910 

81 

E 

810106131 

□ 

VALVE  SOLE 

130019105 

90 

E 

891218021 

□ 

VALVE  SOLE 

130019105 

88 

E 

880514061 

□ 

VALVE  SOLE 

130019105 

87 

E 

870922031 

□ 

VALVE  SOLE 

130019105 

86 

E 

860610041 

□ 

VALVE  SOLE 

130019105 

86 

E 

860808251 

□ 

VALVE  SOLE 

130019105 

86 

E 

860713061 

□ 

VALVE  SOLE 

130019105 

85 

E 

850923071 

□ 

VALVE  SOLE 

130019105 

83 

E 

830803161 

□ 

B-63 
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Component:  ENGINE 


Number 


FYl  AMC 


VALVE  SOLE 
VALVE  SOLE 
VALVE  SOLE 
IGNITER 
VALVE 
VALVE 
VALVE 
VALVE  ASSY 
VALVE  ASSY 
VALVE  ASSY 
OIL  PUMP 
OIL  PUMP 
OIL  PUMP 
OIL  PUMP 
OIL  PUMP 
OIL  PUMP 
OIL  PUMP 
OIL  PUMP 
OR.  PUMP 
OIL  PUMP 
OIL  PUMP 
OIL  PUMP 
OIL  PUMP 
OIL  PUMP 
OIL  PUMP 
OIL  PUMP 


PUMP 

PUMP 

ENGINE 

SEAL 


130019105 

130019105 

130019105 

130019201 

1300194 

1300194 

1300194 

130019403 

130019403 

130019403 

1300212 

1300212 

1300212 

1300212 

1300212 

1300212 

1300212 

1300212 

1300212 

1300212 

1300212 

1300212 

1300212 

1300212 

1300212 

1300212 

1300214 

1300214 

1300214 

1300214 

1300221 

1300221 

130023101 

1300232 

1300232 

130023202 

130023202 

130023202 


Case  Number  | 

821107101 

□ 

820819201 

□ 

810309021 

□ 

870604111 

□ 

860724161 

□ 

831021051 

□ 

840307051 

□ 

900223131 

□ 

861119111 

□ 

811109121 

□ 

881006021 

□ 

890428051 

□ 

890524071 

□ 

860912131 

□ 

860220231 

□ 

860219151 

□ 

860624051 

□ 

841007011 

□ 

850227101 

□ 

830304051 

□ 

830819081 

□ 

820726061 

□ 

820219111 

□ 

820323081 

□ 

810220101 

□ 

810218121 

□ 

870618031 

□ 

850518111  □! 
830822131  □ 
820611121  □ 
821207261  □ 
821110111  □ 
860115091  □ 
860913111  □ 
810827051  □ 
890830211  □ 
860129041  □ 
850726011  □ 


UH-1  Accident  Records 


Component:  ENGINE  | 

Part 

Number 

FY 

AMC 

j  Case  Number  | 

SEAL 

130023202 

83 

E 

821028021 

□ 

SEAL 

130023402 

82 

E 

820901011 

□ 

SEAL 

1300235 

85 

E 

841113091 

□ 

WIREHARNE 

1300242 

87 

E 

870819101 

□ 

WmEHARNE 

1300242 

84 

E 

840821021 

□ 

WIREHARNE 

1300242 

81 

;  E 

810428021 

□ 

WIREHARNE 

1300242 

84 

D 

840620051 

□ 

CHIP  DETEC 

1300243 

85 

E 

850730101 

□ 

CHIP  DETEC 

1300243 

84 

E 

840522191 

□ 

CHIP  DETEC 

1300243 

83 

E 

821020131 

□ 

CHIP  DETEC 

1300243 

83 

E 

830818131 

□ 

CHIP  DETEC 

1300243 

82 

E 

820506041 

□ 

CHIP  DETEC 

1300243 

81 

E 

810523051 

□ 

CHIP  DETEC 

1300243 

81 

E 

810415051 

□ 

CHIP  DETEC 

1300243 

81 

E 

801113091 

□ 

CHIP  DETEC 

130024301 

89 

E 

890613191 

□ 

CHIP  DETEC 

130024301 

88 

E 

880405141 

□ 

CHIP  DETEC 

130024301 

88 

E 

880609061 

□ 

CHIP  DETEC 

130024302 

83 

E 

830319101 

□ 

FITTING 

1300244 

87 

E 

870519081 

□ 

EXCITER 

1300245 

89 

E 

881007101 

□ 

EXCITER 

1300245 

81 

E 

810810201 

□ 

EXCITER 

1300262 

86 

E 

860524061 

□ 

PIN 

130026801 

83 

E 

830823101 

□ 

PIN 

130026801 

81 

E 

801213021 

□ 

PIN 

130026801 

81 

E 

810814051 

□ 

PIN 

130026801 

82 

B 

820616081 

□ 

PIN 

130026801 

82 

B 

820323011 

□ 

SEAL 

130033402 

83 

E 

830114041 

□ 

SEAL 

130033403 

83 

E 

830412231 

□ 

BEARING 

1300341 

84 

E 

831007051 

□ 

BEARING 

1300345 

87 

E 

861202031 

□ 

NOZZLE  TUR 

1300347 

81 

E 

810929081 

□ 

IGNITER 

1300348 

89 

E 

881004111 

□ 

IGNITER 

1300348 

88 

E 

880129101 

□ 

IGNITER 

1300348 

87 

E 

870315011 

□ 

IGNITER 

1300348 

1  85 

E 

841204011 

□ 

IGNITER 

inninoiininnnnnnnannnnnnnr>oMM»wMwirniinnrinnnnMWKioo(w>fi(KK»a 

1300348 

i 

E 

850330011 

□ 
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Component:  ENGINE 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  j 

IGNITER 

1300348 

84 

E 

840404241 

□ 

IGNITER 

1300348 

83 

E 

830207051 

□ 

IGNITER 

1300348 

82 

E 

820603021 

□ 

EXCITER 

1300363 

90 

E 

900122081 

□ 

EXCITER 

1300363 

90 

E 

900203051 

□ 

EXCITER 

1300363 

89 

E 

890305101 

□ 

EXCITER 

1300363 

88 

E 

880112081 

□ 

EXCITER 

1300363 

88 

E 

880115081 

□ 

EXCITER 

1300363 

87 

E 

861020081 

□ 

EXCITER 

1300363 

87 

E 

870205071 

□ 

EXCITER 

1300363 

85 

E 

850404031 

□ 

EXCITER 

1300363 

84 

E 

840911101 

□ 

EXCITER 

1300363 

84 

E 

840305121 

□ 

EXCITER 

1300363 

83 

E 

830204111 

□ 

EXCITER 

1300363 

82 

E 

820609161 

□ 

EXCITER 

1300363 

82 

E 

811116181 

□ 

EXCITER 

1300363 

81 

E 

810204101 

□ 

EXCITER 

1300363 

81 

E 

801022191 

□ 

EXCITER 

130036301 

82 

E 

820708021 

□ 

EXCITER 

130036302 

90 

E 

900403061 

□ 

SEAL 

130036801 

81 

E 

801215011 

□ 

HOSE  ASSY 

1300377 

82 

E 

820705061 

□ 

NOZZLE  TUR 

1300405 

84 

E 

840128051 

□ 

DIAPHRAGM 

130058201 

85 

A 

850325041 

□ 

BEARING 

130058401 

90 

E 

900710081 

□ 

BEARING 

130058401 

86 

E 

851001071 

□ 

BEARING 

130058401 

86 

E 

851105071 

□ 

SEAL 

130058501 

82 

E 

820217351 

□ 

FILTER 

130064701 

90 

E 

900627031 

□ 

FILTER 

130064701 

89 

E 

890228151 

□ 

OIL  PUMP 

130C212 

86 

E 

860929071 

□ 

TURBINE  FA 

1321011 

89 

E 

881115021 

□ 

SOLENOID 

133019105 

87 

E 

861216041 

□ 

TUBE 

15000502 

90 

E 

900712041 

□ 

HOSE  ASSY 

15210 

82 

E 

820115051 

□ 

BEARING 

1581911 

87 

E 

870110041 

□ 

ACTUATOR  L 

17005009 

88 

E 

880426021 

□ 

SEAL 

180021402 

86 

E 

860826111 

□ 
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Component:  ENGINE 

Part 

Number 

FY 

AMC 

j  Case  Number 

SWITCH 

1TL1443G 

89 

E 

j  881215041 

□ 

SWITCH 

1TL1443G 

88 

E 

880505091 

□ 

THERMOSTAT 

2010605121 

86 

;  E 

860724091 

□ 

FITTING 

2040403681 

88 

E 

871019161 

□ 

SWITCH 

2040600081 

90 

E 

891013081 

□ 

SWITCH 

2040600081 

89 

E 

890306021 

□ 

SWITCH 

2040600081 

89 

:  E 

890610031 

□ 

SWITCH 

2040600081 

89 

E 

890518101 

□ 

SWITCH 

2040600081 

89 

E 

890419131 

□ 

SWITCH 

2040600081 

89 

E 

881116101 

□ 

SWITCH 

2040600081 

88 

E 

880426131 

□ 

SWITCH 

2040600081 

88 

E 

880106121 

□ 

SWITCH 

2040600081 

88 

E 

880121131 

□ 

SWITCH 

2040600081 

88 

E 

880125171 

□ 

SWITCH 

2040600081 

88 

E 

880913141 

□ 

SWITCH 

2040600081 

88 

E 

880225201 

□ 

SWITCH 

2040600081 

87 

E 

870715121 

□ 

SWITCH 

2040600081 

87 

E 

870309171 

□ 

SWITCH 

2040600081 

87 

E 

870126081 

□ 

SWITCH 

2040600081 

87 

E 

870114171 

□ 

SWITCH 

2040600081 

87 

E 

870110011 

□ 

SWITCH 

2040600081 

87 

E 

870512071 

□ 

SWITCH 

2040600081 

87 

E 

870615071 

□ 

SWITCH 

2040600081 

87 

E 

870916211 

□ 

SWITCH 

2040600081 

87 

E 

870804191 

□ 

SWITCH 

2040600081 

86 

E 

851021121 

□ 

SWITCH 

2040600081 

86 

E 

851112111 

□ 

SWITCH 

2040600081 

86 

E 

851102041 

□ 

SWITCH 

2040600081 

86 

E 

851213051 

□ 

SWITCH 

2040600081 

86 

E 

860109141 

□ 

SWITCH 

2040600081 

86 

E 

860205071 

□ 

SWITCH 

2040600081 

86 

E 

860204061 

□ 

SWITCH 

2040600081 

86 

E 

860807111 

□ 

SWITCH 

2040600081 

86 

E 

860915071 

□ 

SWITCH 

2040600081 

85 

E 

850208051 

□ 

SWITCH 

2040600081 

85 

E 

850226051 

□ 

SWITCH 

2040600081 

85 

E 

850113051 

□ 

SWITCH 

2040600081 

85 

E 

841212131 

□ 
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Component:  ENGINE 


SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

TURBINE  FA 

TURBINE  FA 

TURBINE  FA 

TURBINE  FA 

TURBINE  FA 

TURBINE  FA 


Number 


2040600081 

2040600081 

2040600081 

2040600081 

2040600081 

2040600081 

2040600081 

2040600081 

2040600081 

2040600081 

2040600081 

2040600081 

2040600081 

2040600081 

2040600081 

2040600081 

2040600081 

2040600081 

2040600081 

2040600081 

2040600081 

2040600081 

2040600081 

2040600081 

2040600081 

2040600081 

2040600081 

2040600081 

2040600081 

2040600081 

2040600081 

2040600801 

2040604483 

2040604483 

2040604483 

2040604483 

2040604483 

2040604483 


FY|AMC|  Case  Number 


850619071  □ 
840824171  C 
831003011  C 
831017031  C 
831212041  C 
831121091  C 
831128041  C 
831026081  □ 
830215021  □ 
830621011  C 
830810011  C 
830722151  H 
830914121  □ 
830823211  C 
830224151  C 
830205031  C 
830209051  C 
830415021  C 
830426201  C 
821129071  C 
830128131  C 
811014011  C 
820113041  C 

820116081  H 

820128091  C 
820127051  C 
820316061  C 
810416041  C 
810411041  C 
801201041  C 
810423081  C 
831116101  [] 
890614061  C 
890615061  C 
890919071  E 
880922031  £ 
870630021  E 
850305141  E 
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Component:  ENGINE 


PIN 

ACTUATOR  L 
ACTUATOR  L 
ACTUATOR  L 
ACTUATOR  L 
ACTUATOR  L 
ACTUATOR  L 
rtCTUATOR  L 
ACTUATOR  L 
ACTUATOR  L 
ACTUATOR  L 
ACTUATOR  L 
ACTUATOR  L 
ACTUATOR  L 
ACTUATOR  L 
ACTUATOR  L 
ACTUATOR  L 
ACTUATOR  L 
ACTUATOR  L 
ACTUATOR  L 
ACTUATOR  L 
ACTUATOR  L 
ACTUATOR  L 
ACTUATOR  L 
ACTUATOR  L 
ACTUATOR  L 
DROOP  CAM 
DROOP  CAM 
DROOP  CAM 
DROOP  CAM 
DROOP  CAM 
IDLE  STOP 
IDLE  STOP 
DROOP  CAM 
DROOP  CAM 
WIRING 
GASKET 
CONTROL 


Number 


2040607525 

2040607621 

2040607621 

2040607621 

2040607621 

2040607621 

2040607621 

2040607621 

2040607621 

2040607621 

2040607621 

2040607621 

2040607621 

2040607621 

2040607621 

2040607621 

2040607621 

2040607621 

2040607621 

2040607621 

2040607621 

2040607621 

2040607621 

2040607621 

2040607621 

2040607621 

2040607875 

2040607879 

2040607879 

2040607879 

2040607879 

2040607955 

2040607955 

2040617051 

2040617051 

20407542115 

20424901 

2050011161 


FYIaMCI  Case  Number 


801023011  □I 
891024221  □ 
881115141  □ 
881207121  □ 
880204171  □ 
870828021  □ 
861128041  □ 
860218191  □ 
851029101  □ 
841021051  □ 
831024021  □ 
830830131  □ 
830215251  □ 
820610091  □  I 
811210111  □ 
810726051  □  i 
801010011  □ 
810521131  □ 
810422141  □ 
801218111  □ 
801216201  □ 
810114201  □ 
801106121  □ 
810326131  □ 
810129141  □ 
810203151  □ 
881007031  □ 
900419181  □ 
900618191  □ 
860201021  □ 
840613071  □ 
851230021  □ 
821229061  □ 
810720071  □ 
810224241  □ 
900505091  □ 
870625211  □ 
801125161  □ 
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Component:  ENGINE 


Case  Number 


870626031  □ 
900109091  □ 
891022061  □ 
900813091  □ 
900727021  □ 
900613091  □ 
900626071  □ 
900418131  □ 
890502091  □ 
890523031  □ 
890517061  □ 
890518021  □ 
890328151  □ 
890328201  □ 
890404151  □ 
890817131  □ 
890817121  □ 
890804171  □ 
890719111  □ 
890913081  □ 
890829051  □ 
890819021  □ 
890913231  □ 
881201061  □ 
881028101  □ 
890204021  □ 
890427091  □ 
871006051  □ 
880921131  □ 
880908031  □ 
880310041  □ 
880323201  □ 
880822021  □ 
880811101  □ 
880812171  □ 
880802041  □ 
880801031  □ 
880614031  □ 
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Component:  ENGINE 


THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

■IHERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 


Number 


2050605121 

2050605121 

2050605121 

2050605121 

2050605121 

2050605121 

2050605121 

2050605121 

2050605121 

2050605121 

2050605121 

2050605121 

2050605121 

2050605121 

2050605121 

2050605121 

2050605121 

2050605121 

2050605121 

2050605121 

2050605121 

2050605121 

2050605121 

2050605121 

2050605121 

2050605121 

2050605121 

2050605121 

2050605121 

2050605121 

2050605121 

2050605121 

2050605121 

2050605121 

2050605121 

2050605121 

2050605121 

2050605121 


fyIamcI  Case  Number 


880524151  □I 
880526091  □ 
870327091  □ 
870428081  □ 
870916111  □ 
870109101  □ 
861104071  □ 
870203211  □ 
860501091  □ 
860124041  □ 
860802061  □ 
860731141  □ 
860725191  □ 
860606111  □ 
860620021  □  I 

851215041  □ 
860923101  □ 
851023081  □ 
851008151  □ 
850422081  □ 
850513141  □ 
850515111  □ 
850412101  □ 
850411171  □ 
841211101  □ 
850211051  □ 
850819041  □ 
850731061  □ 
850719191  □ 
850719031  □ 
850606081  □ 
850614061  □ 
841011141  □ 
841030061  □ 
841025101  □ 
831020101  □ 
840920131  □ 
840821041  □ 
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Component:  ENGINE 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

THERMOSTAT 

2050605121 

81 

E 

801125181 

□ 

THERMOSTAT 

2050605121 

81 

E 

801022221 

□ 

THERMOSTAT 

2050605121 

81 

E 

810302041 

□ 

THERMOSTAT 

2050605121 

81 

E 

810126241 

□ 

THERMOSTAT 

2050605121 

81 

E 

810913021 

□ 

THERMOSTAT 

2050605121 

81 

E 

810722191 

□ 

THERMOSTAT 

2050605121 

81 

E 

810526031 

□ 

THERMOSTAT 

2050605121 

87 

D 

870516061 

□ 

THERMOSTAT 

2050605121 

85 

C 

850320091 

□ 

THERMOSTAT 

2050605121 

83 

C 

830713111 

□ 

THERMOSTAT 

2050605121 

82 

C 

820630051 

□ 

VALVE  THER 

2050605373 

89 

E 

890206031 

□ 

VALVE  THER 

2050605373 

86 

E 

860531091 

□ 

VALVE  THER 

2050605373 

86 

E 

860722291 

□ 

VALVE  THER 

2050605373 

82 

E 

820419131 

□ 

TUBE  ASSY 

2050605871 

82 

E 

820606061 

□ 

TUBE  ASSY 

2050606961 

86 

E 

860402121 

□ 

HOSE  ASSY 

20506205017 

87 

E 

870605071 

□ 

HOSE  ASSY 

20506265015 

90 

E 

891013041 

□ 

HOSE  ASSY 

20506265015 

90 

E 

900915041 

□ 

HOSE  ASSY 

20506265015 

89 

E 

890604011 

□ 

HOSE  ASSY 

20506265015 

86 

E 

851212101 

□ 

HOSE  ASSY 

20506265019 

81 

E 

810521081 

□ 

HOSE  ASSY 

20506265023 

90 

E 

900905051 

□ 

HOSE  ASSY 

20506265023 

89 

E 

881201081 

□ 

HOSE  ASSY 

20506265023 

87 

E 

870311011 

□ 

HOSE  ASSY 

20506265023 

86 

E 

860404131 

□ 

HOSE  ASSY 

20506265023 

86 

E 

860625191 

□ 

HOSE  ASSY 

20506265023 

83 

E 

830208191 

□ 

COUPLING  A 

2050636023 

89 

E 

890819031 

□ 

COUPLING  A 

2050636023 

86 

E 

851008011 

□ 

COUPLING  A 

2050636025 

90 

E 

891010121 

□ 

COUPLING  A 

2050636025 

89 

E 

881112011 

□ 

COUPLING  A 

2050636025 

88 

E 

880414131 

□ 

COUPLING  A 

2050636025 

84 

E 

840125151 

□ 

COUPLING  A 

2050636025 

89 

D 

890121041 

□ 

VALVE  BALL 

2120402321 

86 

E 

860306081 

□ 

ACTUATOR 

216127001 

82 

E 

820223121 

□ 
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Component:  ENGINE  | 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

GENERATOR 

22A554 

88 

E 

880127031 

□ 

GENERATOR 

22A554 

88 

E 

880112131 

□ 

GENERATOR 

22A554 

88 

E 

880120151 

□ 

GENERATOR 

22A554 

88 

E 

871215101 

□ 

GENERATOR 

22A554 

88 

E 

880107161 

□ 

GENERATOR 

22A554 

88 

E 

880512081 

□ 

GENERATOR 

22A554 

88 

E 

880510201 

□ 

GENERATOR 

22A554 

88 

E 

880218071 

□ 

GENERATOR 

22A554 

88 

E 

880218061 

□ 

GENERATOR 

22A554 

88 

E 

880206151 

□ 

GENERATOR 

22A554 

88 

E 

880303011 

□ 

GENERATOR 

22A554 

88 

E 

880303121 

□ 

GENERATOR 

22A554 

88 

E 

880307071 

□ 

GENERATOR 

22A554 

88 

E 

880618011 

□ 

GENERATOR 

22A554 

88 

E 

880603041 

□ 

GENERATOR 

22A554 

88 

E 

880806111 

□ 

GENERATOR 

22A554 

88 

E 

880718121 

□ 

GENERATOR 

22A554 

87 

E 

870818071 

□ 

GENERATOR 

22A554 

87 

E 

870722171 

□ 

GENERATOR 

22A554 

87 

E 

870922041 

□ 

GENERATOR 

22A554 

87 

E 

861015081 

□ 

GENERATOR 

22A554 

87 

E 

870316121 

□ 

GENERATOR 

22A554 

87 

E 

870429251 

□ 

GENERATOR 

22A554 

87 

E 

870501141 

□ 

GENERATOR 

22A554 

87 

E 

870606091 

□ 

GENERATOR 

22A554 

87 

E 

870611011 

□ 

GENERATOR 

22A554 

87 

E 

870215011 

□ 

GENERATOR 

22A554 

87 

E 

870302191 

□ 

GENERATOR 

22A554 

87 

E 

861130011 

□ 

GENERATOR 

22A554 

87 

E 

861030041 

□ 

GENERATOR 

22A554 

87 

E 

861024041 

□ 

GENERATOR 

22A554 

86 

E 

860804151 

□ 

GENERATOR 

22A554 

86 

E 

851125051 

□ 

GENERATOR 

22A554 

86 

E 

860823061 

□ 

GENERATOR 

22A554 

86 

E 

851014021 

□ 

GENERATOR 

22A554 

86 

E 

851010211 

□ 

GENERATOR 

22A554 

86 

E 

851006051 

□ 

GENERATOR 

22A554 

86 

E 

860129021 

□ 
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\Component:  ENGINE 

Part 

Number 

FY 

AMC 

1  Case  Number 

GENERATOR 

22A554 

86 

E 

860203031 

□ 

GENERATOR 

22A554 

86 

E 

860225041 

□ 

GENERATOR 

22A554 

86 

E 

860302091 

□ 

GENERATOR 

22A554 

86 

E 

860306131 

□ 

GENERATOR 

22A554 

86 

E 

860307051 

□ 

GENERATOR 

22A554 

86 

E 

860305111 

□ 

GENERATOR 

22A554 

86 

E 

860425011 

□ 

GENERATOR 

22A554 

86 

E 

860423131 

□ 

GENERATOR 

22A554 

86 

E 

860425141 

□ 

GENERATOR 

22A554 

86 

E 

860408041 

□ 

GENERATOR 

22A554 

86 

E 

860318091 

□ 

GENERATOR 

22A554 

86 

E 

860702041 

□ 

GENERATOR 

22A554 

86 

E 

860604181 

□ 

GENERATOR 

22A554 

86 

E 

860811071 

□ 

GENERATOR 

22A554 

86 

E 

860715261 

□ 

GENERATOR 

22A554 

86 

E 

860724261 

□ 

GENERATOR 

22A554 

85 

E 

850606041 

□ 

GENERATOR 

22A554 

85 

E 

850628061 

□ 

GENERATOR 

22A554 

85 

E 

850627051 

□ 

GENERATOR 

22A554 

85 

E 

850621111 

□ 

GENERATOR 

22A554 

85 

E 

850910041 

□ 

GENERATOR 

22A554 

85 

E 

850827031 

□ 

GENERATOR 

22A554 

85 

E 

850801131 

□ 

GENERATOR 

22A554 

85 

E  i 

841106041 

□ 

GENERATOR 

22A554 

85 

E 

841004041 

□ 

GENERATOR 

22A554 

85 

E 

841010031 

□ 

GENERATOR 

22A554 

85 

E 

850327061 

□ 

GENERATOR 

22A554 

85 

E 

850311081 

□ 

GENERATOR 

22A554 

85 

E 

850313111 

□ 

GENERATOR 

22A554 

85 

E 

850524071 

□ 

GENERATOR 

22A554 

85 

E 

850509061 

□ 

GENERATOR 

22A554 

85 

E 

850422021 

□ 

GENERATOR 

22A554 

85 

E 

850430021 

□ 

GENERATOR 

22A554 

85 

E 

841203021 

□ 

GENERATOR 

22A554 

1  85 

E 

850107041 

□ 

GENERATOR 

22A554 

85 

E 

850108201 

□ 

GENERATOR 

22A554 

i  85 

E 

850226061 

□ 

GENERATOR 

22A554 

85 

E 

850225031 

□ 

B-77 
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Component:  ENGINE 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

GENERATOR 

22A554 

85 

E 

850307051 

□ 

GENERATOR 

22A554 

85 

E 

850304051 

□ 

GENERATOR 

22A554 

84 

E 

840615041 

□ 

GENERATOR 

22A554 

84 

E 

840529101 

□ 

GENERATOR 

22A554 

84 

E 

840706121 

□ 

GENERATOR 

22A554 

84 

E 

840928041 

□ 

GENERATOR 

22A554 

84 

E 

840823121 

□ 

GENERATOR 

22A554 

84 

E 

840821101 

□ 

GENERATOR 

22A554 

84 

E 

840223121 

□ 

GENERATOR 

22A554 

84 

E 

840409121 

□ 

GENERATOR 

22A554 

84 

E 

840427021 

□ 

GENERATOR 

22A554 

84 

E 

840504141 

□ 

GENERATOR 

22A554 

84 

E 

840130081 

□ 

GENERATOR 

22A554 

84 

E 

840202091 

□ 

GENERATOR 

22A554 

84 

E 

840206071 

□ 

GENERATOR 

22A554 

84 

E 

840201061 

□ 

GENERATOR 

22A554 

84 

E 

831122151 

□ 

GENERATOR 

22A554 

84 

E 

840104101 

□ 

GENERATOR 

22A554 

83 

E 

830411101 

□ 

GENERATOR 

22A554 

83 

E 

830427211 

□ 

GENERATOR 

22A554 

83 

E 

830428081 

□ 

GENERATOR 

22A554 

83 

E 

830511051 

O 

GENERATOR 

22A554 

83 

E 

830513121 

□ 

GENERATOR 

22A554 

83 

E 

830507061 

□ 

GENERATOR 

22A554 

83 

E 

830211051 

□ 

GENERATOR 

22A554 

83 

E 

830228041 

□ 

GENERATOR 

22A554 

83 

E 

821027111 

□ 

GENERATOR 

22A554 

83 

E 

821028201 

□ 

GENERATOR 

22A554 

83 

E 

821101111 

□ 

GENERATOR 

22A554 

83 

E 

821102111 

□ 

GENERATOR 

22A554 

83 

E 

821122041 

□ 

GENERATOR 

22A554 

83 

E 

821123071 

□ 

GENERATOR 

22A554 

83 

E 

830128091 

□ 

GENERATOR 

22A554 

83 

E 

830106271 

□ 

GENERATOR 

22A554 

83 

E 

830118021 

□ 

GENERATOR 

22A554 

83 

E 

830919191 

□ 

GENERATOR 

22A554 

83 

E 

830804211 

□ 

GENERATOR 

22A554 

83 

E 

830715061 

□ 

B-78 
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UH-1  Accident  Records 


Component:  ENGINE 


Part 

Number 

GENERATOR 

22A554 

GENERATOR 

22A554 

GENERATOR 

22A554 

GENERATOR 

22A554 

GENERATOR 

22A554 

GENERATOR 

22A554 

GENERATOR 

22A55A 

GENERATOR 

22A55A 

GENERATOR 

22A55A 

GENERATOR 

22A55A 

GENERATOR 

22A703 

GENERATOR 

22A703 

GENERATOR 

22A703 

GENERATOR 

22A703 

GENERATOR 

22A703 

GENERATOR 

22A703 

GENERATOR 

22A703 

GENERATOR 

22A703 

GENERATOR 

22A703 

GENERATOR 

22A703 

GENERATOR 

22A703 

GENERATOR 

22A703 

GENERATOR 

22A703 

GENERATOR 

22A703 

GENERATOR 

22A703 

GENERATOR 

22A703 

GENERATOR 

22A703 

GENERATOR 

22A703 

GENERATOR 

22A703 

GENERATOR 

22A703 

GENERATOR 

22A703 

GENERATOR 

22A703 

GENERATOR 

22A703 

GENERATOR 

22A703 

GENERATOR 

22A703 

GENERATOR 

22A703 

GENERATOR 

22A703 

GENERATOR 

22A703 

FYlAMCi  Case  Number 


810403011  □ 
810420101  □ 
810416251  □ 
810327051  □ 
810325151  □ 
810507031  □ 
860827031  □ 
840409151  □ 
840120091  □ 
830509041  □ 
900119031  □ 
870413191  □ 
870309111  □ 
861124061  □ 
860925151  □ 
860911041  □ 
860131021  □ 
860130121  □ 
860505071  □ 
850827081  □  I 
850731101  □  l 
850927061  □  I 
850916091  □ 
840516051  □ 
831018111  □ 
840307121  □ 
831202091  □ 
831207011  □ 
830507041  □ 
830114071  □ 
830111201  □ 
830720141  □ 
830519101  □ 
830602121  □ 
830701061  □ 
820917141  □ 
820621091  □ 
820525081  □ 


B-80 
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Component:  ENGINE 


Part  I  Number  |FY|AMC|  Case  Number 


GENERATOR 

22A703 

81 

E 

810713061 

□ 

GENERATOR 

22A703 

81 

E 

810511141 

□ 

GENERATOR 

22A740 

86 

E 

860904091 

□ 

GENERATOR 

22A740 

83 

E 

830409011 

□ 

GENERATOR 

22A740 

83 

E 

821109121 

□ 

GENERATOR 

22A740 

83 

E 

821124061 

□ 

GENERATOR 

22A740 

82 

E 

820916191 

□ 

GENERATOR 

22A740 

81 

E 

810917081 

□ 

GENERATOR 

22A740 

81 

E 

810731071 

□ 

SOLENOID  V 

25820153 

81 

E 

810603161 

□ 

VALVE  ASSY 

26330053 

89 

E 

890511091 

□ 

VALVE  ASSY 

26330053 

89 

E 

890613211 

□ 

VALVE  ASSY 

26330053 

89 

E 

890521031 

□ 

VALVE  ASSY 

26330053 

87 

E 

870723271 

□ 

VALVE  ASSY 

26330053 

86 

E 

860623061 

□ 

VALVE  ASSY 

26330053 

86 

E 

851017051 

□ 

VALVE  ASSY 

26330053 

85 

i  E 

850418031 

□ 

VALVE  ASSY 

26330053 

85 

i  E 

850916251 

□ 

VALVE  ASSY 

26330053 

85 

E 

850821111 

□ 

VALVE  ASSY 

26330053 

85 

E 

850815091 

□ 

VALVE  ASSY 

26330053 

85 

E 

850129151 

□ 

VALVE  ASSY 

26330053 

84 

E 

840203081 

□ 

VALVE  ASSY 

26330053 

84 

E 

831229011 

□ 

VALVE  ASSY 

26330053 

84 

E 

840414021 

□ 

VALVE  ASSY 

26330053 

84 

E 

840223271 

□ 

VALVE  ASSY 

26330053 

84 

E 

831003151 

□ 

VALVE  ASSY 

26330053 

84 

E 

840613101 

□ 

VALVE  ASSY 

26330053 

84 

E 

840613081 

□ 

VALVE  ASSY 

26330053 

84 

E 

840517111 

□ 

VALVE  ASSY 

26330053 

84 

E 

840709091 

□ 

VALVE  ASSY 

26330053 

84 

E 

840725151 

□ 

VALVE  ASSY 

26330053 

84 

E 

840813061 

□ 

VALVE  ASSY 

26330053 

84 

E 

840827071 

□ 

VALVE  ASSY 

26330053 

84 

E 

840308191 

□ 

VALVE  ASSY 

26330053 

84 

E 

840215131 

□ 

VALVE  ASSY 

26330053 

83 

E 

821130041 

□ 

VALVE  ASSY 

26330053 

83 

E 

830718121 

□ 

VALVE  ASSY 

26330053 

83 

E 

830914211 

□ 

VH-1  Accident  Records 


^Component:  ENGINE  | 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  I 

VALVE  ASSY 

26330053 

83 

E 

821005031 

□ 

VALVE  ASSY 

26330053 

82 

E 

820714151 

□ 

VALVE  ASSY 

26330053 

82 

E 

820804121 

□ 

VALVE  ASSY 

26330053 

82 

E 

82080901 1 

□ 

VALVE  ASSY 

26330053 

81 

E 

801203181 

□ 

VALVE  ASSY 

26330053 

81 

E 

801203171 

□ 

VALVE  ASSY 

26330053 

81 

E 

810414131 

□ 

VALVE  ASSY 

26330053 

82 

C 

820410031 

□ 

VALVE  ASSY 

26330056 

85 

E 

850329071 

□ 

VALVE 

28040 

85 

E 

850726091 

□ 

VALVE 

28040 

82 

E 

820601071 

□ 

HOSE  ASSY 

290602251 

85 

E 

850815091 

□ 

FUELCONTR 

3014976 

83 

E 

830208131 

□ 

GENERATOR 

31005007 

82 

E 

820210021 

□ 

GENERATOR 

320005005 

86 

E 

860805311 

□ 

GENERATOR 

320005007 

86 

E 

860107141 

□ 

GENERATOR 

32005 

86 

E 

860210091 

□ 

GENERATOR 

32005 

86 

E 

860501021 

□ 

GENERATOR 

32005 

85 

E 

841207081 

□ 

GENERATOR 

32005 

84 

E 

840114081 

□ 

GENERATOR 

32005002 

89 

E 

890520071 

□ 

GENERATOR 

32005002 

86 

E 

851218071 

□ 

GENERATOR 

32005002 

86 

E 

851017141 

□ 

GENERATOR 

32005002 

85 

E 

841011011 

□ 

GENERATOR 

32005005 

85 

E 

841012021 

□ 

GENERATOR 

32005005 

85 

E 

850418101 

□ 

GENERATOR 

32005005 

84 

E 

840515041 

□ 

GENERATOR 

32005005 

84 

E 

840125051 

□ 

GENERATOR 

32005005 

83 

E 

830808161 

□ 

GENERATOR 

32005005 

83 

E 

830808091 

□ 

GENERATOR 

32005005 

82 

E 

820823031 

□ 

GENERATOR 

32005005 

82 

E 

811015241 

□ 

GENERATOR 

32005005 

82 

E 

820506101 

□ 

GENERATOR 

32005005 

81 

E 

810511011 

□ 

GENERATOR 

32005005 

81 

E 

810502041 

□ 

GENERATOR 

32005005 

81 

E 

801025021 

□ 

GENERATOR 

32005005 

81 

E 

810114221 

□ 

GENERATOR 

32005007 

90 

E 

891108181 

□ 

B-82 
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Component:  ENGINE 


Part 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 


Number 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 


FY 

AMC 

Case  Number  | 

90 

E 

891002021 

□ 

90 

E 

891107191 

□ 

90 

E 

900405151 

□ 

89 

E 

881130191 

□ 

89 

E 

890208151 

□ 

89 

E 

890315141 

□ 

89 

E 

890518061 

□ 

89 

E 

890605031 

□ 

89 

E 

890717221 

□ 

88 

E 

871006191 

□ 

88 

E 

871110071 

□ 

88 

E 

871124161 

□ 

88 

E 

871120241 

□ 

88 

E 

871027141 

□ 

88 

E 

871026181 

□ 

88 

E 

871023051 

□ 

88 

E 

880126211 

□ 

88 

E 

880121071 

□ 

88 

E 

880111081 

□ 

88 

E 

871204141 

□ 

88 

E 

880109081 

□ 

88 

E 

880408121 

□ 

88 

E 

880607161 

□ 

88 

E 

880812141 

□ 

88 

E 

880727121 

□ 

87 

E 

870821121 

□ 

87 

E 

870827051 

□ 

87 

E 

870928101 

□ 

87 

E 

870924171 

□ 

87 

E 

870610121 

□ 

86 

E 

851208031 

□ 

86 

E  i 

851023171 

□ 

86 

E 

860404141 

□ 

86 

E 

860328101 

□ 

86 

E 

860321231 

□ 

86 

E 

860311111 

□ 

86 

E 

860709061 

□ 

85 

^  E 

850907071 

□ 

B-83 
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Component:  ENGINE 


Number 


GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 


32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 

32005007 


FY|AMC|  Case  Number 


850829041  □I 
841018121  □ 
841009151  □ 
850918221  □ 
850513081  □ 
850515091  □ 
840106091  □ 
840615051  □ 
840523021  □ 
840524091  □ 
840810091  □ 
840727011  □ 
840726081  □  i 
840626041  □ 
840706031  □ 
840709121  □ 
831006021  □ 
840913151  □ 
840217011  □ 
840316061  □ 
840316051  □ 
840410111  □ 
831102081  □ 
830503121  □ 
821020071  □ 
830825191  □ 
830908041  □ 
830902101  □ 
830923101  □ 
830804011  □ 
830602131  □ 
830701021  □ 
820723041  □ 
820616051  □ 
811026141  □ 
820921061  □ 
811211141  □ 
820527111  □ 
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Component:  ENGINE 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

GENERATOR 

32005007 

81 

E 

810521181 

□ 

GENERATOR 

32005007 

81 

E 

810527091 

□ 

GENERATOR 

32005007 

81 

E 

810605141 

□ 

GENERATOR 

32005007 

81 

E 

810914111 

□ 

GENERATOR 

32005007 

81 

E 

810915141 

Dl 

GENERATOR 

32005007 

81 

E 

810809031 

□1 

GENERATOR 

32005007 

81 

E 

801128081 

□ 

GENERATOR 

32005007 

81 

E 

810119141 

□ 

GENERATOR 

32005007 

81 

E 

810115161 

□ 

GENERATOR 

32005007 

81 

E 

810106101 

□ 

GENERATOR 

32005007 

81 

E 

810208011 

□ 

GENERATOR 

32005007 

81 

E 

810409041 

GENERATOR 

32005007 

81 

E 

810401111 

□ 

GENERATOR 

32005007 

83 

A 

830604021 

□1 

GENERATOR 

32005007 

83 

B 

830812011 

□ 

GENERATOR 

32005009 

82 

E  i 

820702061 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

88 

E  i 

880305021 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

88 

E 

871031061 

□ 

TRANSMITTE 

34401 30A221 

86 

E 

860613141 

□1 

TRANSMITTE 

3440130A221 

85 

E 

850425111 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

:  84 

E 

840308081 

□1 

TRANSMITTE 

3440130A221 

84 

E 

840517021 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

84 

E 

831025211 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

83 

E 

830422111 

□ 

TRANSMiTTE 

3440130A221 

83 

E 

830209031 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

82 

E 

820517061 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

81 

E 

810306181 

□ 

TRANSMITTE 

35674013001 

82 

E 

820324021 

□ 

TRANSMITTE 

35674013001 

82 

E 

820712051 

□ 

TRANSMITTE 

35674013001 

81 

E 

801122031 

□ 

TRANSMITTE 

35674013001 

81 

E 

801205171 

□ 

QUICK  DISC 

3752006 

84 

E 

840209011 

□ 

COUPLING 

37520412 

89 

E 

890412051 

□ 

COUPLING  H 

37520416 

87 

E 

870313111 

□ 

COUPLING  H 

37520416 

87 

E 

870313081 

□ 

COUPLING  H 

37520416 

87 

E 

870730161 

□ 

COUPLING  H 

37520416 

86 

E 

860421051 

□ 

COUPLING  H 

37520416 

85 

E 

850302031 

□ 

B-85 
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Component:  ENGINE 


Part 

Number 

COUPLING  H 

37520416 

COUPLING  H 

,37524016 

COUPLING 

37550412 

COUPLING 

3755044 

SWITCH 

40210 

SWITCH 

40210 

SWITCH 

40210 

ELECTRIC  C 

4046T29G09 

SWITCH 

4061300 

TRANSMITTE 

41800041 

TRANSMITTE 

41800041 

TRANSMITTE 

41800044 

TRANSMITTE 

41800044 

TRANSMITTE 

41800044 

TRANSMITTE 

41800044 

TRANSMITTE 

41800044 

TRANSMITTE 

41800044 

EXCITER 

42416 

EXQTER 

42416 

SWITCH 

42D128 

SWITCH 

42D128 

SWITCH 

42D128 

SWITCH 

42D128 

SWITCH 

42D128 

SWITCH 

42D128 

SWITCH 

42D128 

SWITCH 

42D128 

SWITCH 

42D128 

SWITCH 

42D128 

SWITCH  IGN 

44HY26254 

SWITCH  IGN 

44HY26254 

VALVE 

46D82 

ACTUATOR  L 

54026421 

ACTUATOR  L 

54026421 

ACTUATOR  L 

54026421 

ACTUATOR  L 

54026421 

ACTUATOR  L 

541C919010 

SOLENOID 

5447 

FYiAMCf  Case  Number 


850112071  □I 
811116131  □ 
841220021  □ 
880511111  □ 
860808171  □ 
840301191  □ 
801016031  □ 
880805101  □ 
830914201  □ 
881116011  □ 
861103161  □  I 
880725191  □  i 
850917091  □ 
840214121  □ 
830216071  □ 
820916211  □ 
820824101  □ 
880419171  □ 
841126051  □ 
851122071  □ 
860519101  □ 
841026091  □  i 
850603151  □ 
840820091  □ 
840403081  □ 
830404021  □ 
820722131  □ 
820106121  □ 
810611191  □ 
870711031  □ 
841109021  □ 
840827021  □ 
900418121  □ 
850410151  □ 
841022071  □ 
850823051  □ 
840904101  □ 
860827061  □ 
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^Component:  ENGINE 

1 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

1  SOLENOID 

5447 

83 

E 

821230071 

□ 

SOLENOID 

5447 

83 

E 

830324111 

□ 

TRANSMUTE 

56B17 

84 

E 

840324021 

□ 

TRANSMITTE 

56B17 

84 

E 

840924181 

□ 

ACTUATOR 

65A124 

85 

E 

850313151 

□ 

ACTUATOR 

65A124 

85 

E 

850113021 

□ 

ACTUATOR 

65A124 

83 

E 

830503031 

□ 

ACTUATOR 

65A124 

83 

E 

830204061 

□ 

ACTUATOR 

65A124 

83 

E 

830802151 

□ 

ACTUATOR 

65A124 

83 

E 

830911051 

□ 

ACTUATOR 

65A124 

82 

E 

811017031 

□ 

ACTUATOR 

65A124 

82 

E 

820507061 

□ 

ACTUATOR 

65A124 

81 

E 

810514071 

□ 

ACTUATOR 

65A124 

81 

E 

810623231 

□ 

SWITCH 

6607228 

83 

E 

830406021 

□ 

ACTUATOR  L 

700103G2 

86 

E 

860821181 

□ 

ACTUATOR  L 

700103G2 

85 

E 

850709031 

□ 

HOSE  ASSY 

70031A1500(X) 

81 

E 

801104221 

□ 

SWITCH 

7120063 

83 

E 

830701041 

□ 

SWITCH 

7120063 

82 

E 

820219011 

□ 

BELLOWS 

74665 

83 

B 

830609031 

□ 

BELLOWS 

74685 

87 

C 

870318081 

□ 

BELLOWS 

74836 

:  82 

E 

820127101 

□ 

BELLOWS 

74865 

84 

E 

840613171 

□ 

BELLOWS 

74865 

88 

A 

880830011 

□ 

BELLOWS 

74865 

85 

C 

850609031 

□ 

BELLOWS 

74865 

84 

D 

840621031 

□ 

PACKING 

75157 

85 

E 

850823041 

□ 

BEARING 

75371 

81 

E 

810902151 

□ 

WASHER 

76253 

81 

E 

810902151 

□ 

DIAPHRAGM 

78958 

82 

E 

811003021 

□ 

DIAPHRAGM 

78958 

82 

E 

811016051 

□ 

DIAPHRAGM 

78958 

82 

E 

811028031 

□ 

DIAPHRAGM 

78958 

81 

E 

810730071 

□ 

DIAPHRAGM 

78958 

81 

E 

810810181 

□ 

DIAPHRAGM 

78958 

81 

E 

810306031 

□ 

DIAPHRAGM 

78958 

81 

E 

810722111 

□ 

DIAPHRAGM 

78958 

81 

C 

810919021 

□ 
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Component:  ENGINE 


Number 


SOLENOID 

SOLENOID 

SOLENOID 

SOLENOID 

SOLENOID 

SOLENOID 

SOLENOID 

SOLENOID 

SOLENOID 

SOLENOID 

SOLENOID 

SOLENOID 

SOLENOID 

SOLENOID 

SOLENOID 

SOLENOID 

SOLENOID 

SOLENOID 

SOLENOID 

GOVERNOR 

FUEL  CONTR 

FUEL  CONTR 

FUEL  CONTR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 

GOVERNOR 


79247 

79247 

79247 

79247 

79247 

79247 

79247 

79247 

79247 

79247 

79247 

79247 

79247 

79247 

8100A1 

81700C5 

8I700C6 

81700C6 

81800A1 

81800A1 

8I800A1 

81800A1 

818(X)A1 

81800A1 

81800A1 

81800A1 

81800A1 

81800A1 

81800A1 

818(X)A1 

818(X)A1 

81800A1 

81800A1 


FY|AMC|  Case  Number 


811003031  □I 
900514101  □ 
890109161  □ 
870402191  □ 
870504021  □ 
850630011  □ 
841218051  □ 
850406031  □ 
840714071  □ 

84  E  840817061  □ 
83  E  821210101  □  I 
83  E  830223121  □I 
83  E  830302181  □  I 
83  E  830711071  □ 
83  E  830531131  □ 
82  E  820928161  □ 
82  E  820818051  □ 
81  E  810112101  □ 

85  D  841025081  □ 

81  E  810305261  □ 

82  C  820518151  □ 
89  E  881214031  □ 
89  E  890119101  □ 

890119101  □ 
870520151  □ 
860701041  □ 
850422071  □ 
850504061  □ 
850524041  □ 
841114101  □ 
840901071  □ 
840817041  □ 
831101051  □ 
830826021  □ 
830126161  □ 
821115121  □ 
830207031  □ 
811114031  □ 
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VH-l  Accident  Records 


Component:  ENGINE 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  j 

FUEL  CONTR 

84200A7 

81 

E 

810710051 

□ 

FUELCONTR 

84200A7 

81 

E 

810617171 

□ 

FUEL  CONTR 

84200A7 

81 

E 

810623101 

□ 

FUEL  CONTR 

84200A7 

81 

E 

810228011 

□ 

FUELCONTR 

84200A7 

81 

E 

801204191 

□ 

FUELCONTR 

84200A7 

81 

E 

810106091 

□ 

FUELCONTR 

84200A7 

81 

E 

801104101 

□ 

FUELCONTR 

84200A7 

81 

E 

801010111 

□ 

FUEL  CONTR 

84200A7A 

86 

E 

860715061 

□ 

FUEL  CONTR 

84200A7A 

85 

E 

850930091 

□ 

FUELCONTR 

84200A7A 

85 

E 

850813061 

□ 

FUELCONTR 

84200A7A 

85 

E 

850620061 

□ 

FUELCONTR 

84200A7A 

85 

E 

850422071 

□ 

FUEL  CONTR 

84200A7A 

84 

E 

840908031 

□ 

FUEL  CONTR 

84200A7A 

84 

E 

831017041 

□ 

FUEL  CONTR 

84200A7A 

84 

E 

840805011 

□ 

FUEL  CONTR 

84200A7A 

84 

E 

840531091 

□ 

FUEL  CONTR 

84200A7A 

84 

E 

840222101 

□ 

FUEL  CONTR 

84200A7A 

84 

E 

831129051 

□ 

FUEL  CONTR 

84200A7A 

84 

E 

831211011 

□ 

FUEL  CONTR 

84200A7A 

83 

E 

830716021 

□ 

FUEL  CONTR 

84200A7A 

83 

E 

830715071 

□ 

FUEL  CONTR 

84200A7A 

83 

E 

830803181 

□ 

FUEL  CONTR 

84200A7A 

83 

E 

830614171 

□ 

FUEL  CONTR 

84200A7A 

83 

E 

830602041 

□ 

FUEL  CONTR 

84200A7A 

83 

E 

830917041 

□ 

FUEL  CONTR 

84200A7A 

83 

E 

830902151 

□ 

FUEL  CONTR 

84200A7A 

83 

E 

821028101 

□ 

FUEL  CONTR 

84200A7A 

83 

E 

830103141 

□ 

FUELCONTR 

84200A7A 

83 

E 

821214091 

□ 

FUELCONTR 

84200A7A 

83 

E 

830326051 

□ 

FUELCONTR 

84200A7A 

82 

E 

820825121 

□ 

FUELCONTR 

84200A7A 

82 

E 

820915151 

□ 

FUELCONTR 

84200A7A 

82 

E 

820806021 

□ 

FUELCONTR 

84200A7A 

82 

E 

820617041 

□ 

FUELCONTR 

84200A7A 

82 

E 

820709101 

□ 

FUELCONTR 

84200A7A 

82 

E 

820121061 

□ 

FUELCONTR 

84200A7A 

82 

E 

811114051 

□ 
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Component:  ENGINE 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

FUELCONTR 

84200A7A 

82 

E 

820408151 

□ 

FUEL  CONTR 

84200A7A 

82 

E 

820505041 

□ 

FUEL  CONTR 

84200A7A 

82 

E 

820531031 

□ 

FUELCONTR 

84200A7A 

82 

E 

820614071 

□ 

FUELCONTR 

84200A7A 

82 

E 

820610121 

□ 

FUELCONTR 

84200A7A 

82 

E 

820609011 

□ 

FUELCONTR 

84200A7A 

81 

E 

810522161 

□ 

FUEL  CONTR 

84200A7A 

81 

E 

810525011 

□ 

FUELCONTR 

84200A7A 

81 

E 

810724061 

□ 

FUELCONTR 

84200A7A 

81 

E 

810706091 

□ 

FUELCONTR 

84200A7A 

81 

E  i 

810611241 

□ 

FUELCONTR 

84200A7A 

81 

E 

810617041 

□ 

FUEL  CONTR 

84200A7A 

81 

E 

810609011 

□ 

FUEL  CONTR 

84200A7A 

81 

E  i 

801009171 

□ 

FUELCONTR 

84200A7A 

81 

E 

810926041 

□ 

FUEL  CONTR 

84200A7A 

81 

E 

810904191 

□ 

FUELCONTR 

84200A7A 

81 

E 

810901071 

□ 

FUELCONTR 

84200A7A 

81 

E 

810803181 

□ 

FUEL  CONTR 

84200A7A 

81 

E 

810417091 

□ 

FUEL  CONTR 

84200A7A 

81 

E 

810417061 

□ 

FUELCONTR 

84200A7A 

81 

E 

810416081 

□ 

FUEL  CONTR 

84200A7A 

81 

E 

810402111 

□ 

FUEL  CONTR 

842(X)A7A 

81 

E 

810317191 

□ 

FUEL  CONTR 

84200A7A 

81 

E 

810228031 

□ 

FUEL  CONTR 

84200A7A 

81 

E 

810223201 

□ 

FUEL  CONTR 

84200A7A 

81 

E 

801211081 

□ 

FUELCONTR 

84200A7A 

81 

E 

801210021 

□ 

FUEL  CONTR 

84200A7A 

81 

E 

801217071 

□ 

FUEL  CONTR 

84200A7A 

86 

C 

860226061 

□ 

FUELCONTR 

84200A7A 

82 

C 

820609091 

□ 

FUELCONTR 

84200A7A 

81 

C 

810213021 

□ 

SHAFT 

87239 

83 

E 

830624061 

□ 

THERMOSTAT 

8A680001 

83 

E 

821018141 

□ 

THERMOSTAT 

8A680001 

82 

E 

820328071 

□ 

THERMOSTAT 

8A680001 

81 

E 

810622141 

□ 

TURBINE  FA 

A201523 

86 

E 

860304211 

□ 

TURBINE  FA 

A201523 

85 

E 

841026081 

□ 

TURBINE  FA 

A201523 

83 

c 

821003081 

□ 

UH-1  Accident  Records 


Component:  ENGINE 


Number 


SOLENOID 

SOLENOID 

SOLENOID 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

VALVE 

BELLOWS 

BELLOWS 

PARTICLE  S 

SOLENOID  V 

GENERATOR 

GENERATOR 

GENERATOR 

SWITCH  PRE 

SWITCH  PRE 

SWITCH 

BEARING 

BEARING 

BEARING 

BEARING 

BEARING 


AG34 

AG34 

AG34 

AG34 

AG34 

AG34 

AG34 

AG34 

AG34 

AG34 

AG34 

AG34 

AG34 

AG44 

AG44 

AG44 

AG44 

BYLB94461 

C0000553102136A 

CD0005531D2136A 

CE005531 

CE79246 

GEU7A 

GEU7A 

GEU7A 

GP2B30(X)1 

GP2B30001 

H20078 

J33C32 

J33C32 

J33C32 

J33C32 

J33C32 


FYlAMCi  Case  Number 


860730131  □I 
851230021  □ 
821119031  □ 
881019051  □ 
890906111  □ 
870107051  □ 
860314091  □ 
850619041  □ 
850416101  □ 
840124091  □ 
830117041  □ 
830818041  □ 
821010021  □ 
820201011  □ 
820415121  □ 
820225061  □ 
801013011  □ 
801103061  □ 
860320011  □I 
850225081  □  I 
830212031  □  i 
820907151  □ 
900828101  □ 
900710151  □ 
891205101  □ 
900621031  □ 
860715031  □ 
900116151  □ 
830417031  □ 
801021011  □ 
860725211  □ 
830402021  □ 
830716071  □ 
891215031  □ 
880108121  □ 
880428111  □ 
851208021  □ 
820303021  □ 
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UH-1  Accident  Records 


^Component:  ENGINE  | 

Part 

Number 

FY 

AMC 

I  Case  Number  | 

BEARING 

J33C32 

89 

D 

890304081 

□ 

SOLENOID 

L2540 

82 

E 

811208181 

□ 

HOSE  ASSY 

M66630331 

84 

E 

840805021 

□ 

PACKING 

M832481159 

88 

E 

880720051 

□ 

generator 

MILG26611 

88 

E 

880219181 

□ 

GENERATOR 

MILG26611 

87 

E 

870325281 

□ 

GENERATOR 

MILG26611 

86 

E 

851105081 

□ 

GENERATOR 

MILG26611 

86 

E 

860929111 

□ 

GENERATOR 

MILG26611 

85 

E 

850530041 

□ 

GENERATOR 

MILG26611 

85 

E 

841023091 

□ 

GENERATOR 

MIIjG26611 

85 

E 

850509041 

□ 

GENERATOR 

MILG26611 

85 

E 

850228061 

□ 

GENERATOR 

MILG26611 

84 

E 

840811011 

□ 

GENERATOR 

MILG26611 

84 

E 

840817211 

□ 

GENERATOR 

MILG26611 

84 

E 

840507081 

□ 

GENERATOR 

MILG26611 

84 

E 

831118081 

□ 

1  GENERATOR 

MILG26611 

84 

E 

831121101 

□ 

GENERATOR 

MILG26611 

84 

E 

831123031 

□ 

GENERATOR 

MILG26611 

83 

E  i 

821008031 

□ 

GENERATOR 

MILG26611 

82 

E 

811124051 

□ 

GENERATOR 

MEX526611 

81 

E 

810814081 

□ 

GENERATOR 

MILG26611TYPEGEU 

81 

E 

810505061 

□ 

GENERATOR 

MILG26611TYPEGEU 

81 

E 

810420171 

□ 

INSERT  SCR 

MS124740 

86 

E 

860424101 

□ 

PIN 

MS20253182 

86 

E 

860314071 

□ 

NIPPLE  TUB 

MS24392D4 

87 

E 

870630041 

□ 

NIPPLE  TUB 

MS24392D4 

85 

E 

841102091 

□ 

NIPPLE  TUB 

MS24392D4 

83 

E 

830513041 

□ 

TERMINAL  L 

MS25036102 

84 

E 

840519081 

□ 

TERMINAL  L 

MS25036149 

81 

E 

810522041 

□ 

GENERATOR 

MS250384 

85 

E 

850918061 

□ 

CIRCUIT  BR 

MS2524410 

90 

E 

900613191 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

90 

E 

900707011 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

89 

E 

890818051 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

89 

E 

890517041 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

88 

E 

880621211 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

88 

i  E 

880923081 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

87 

!  E 

870824141 

□ 
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^Component:  ENGE^  | 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

TRANSMITTE 

MS280343 

87 

E 

870504141 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

87 

E 

870423051 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

86 

E 

851028061 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

86 

E 

851123051 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

86 

E 

860220171 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

85 

E 

850822101 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

84 

E 

840131111 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

84 

E 

840724101 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

83 

E 

830823081 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

83 

E 

830523071 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

82 

E 

811022091 

□ 

PACKING  PR 

MS2951204 

84 

E 

840328141 

□ 

PACKING 

MS29513021 

89 

E 

890707041 

□ 

PACKING 

MS295 13021 

83 

E 

821111061 

□ 

PACKING 

MS29513027 

90 

E 

900613041 

□ 

PACKING 

MS295 13027 

89 

E 

890815031 

□ 

PACKING 

MS295 13027 

88 

E 

880630121 

□ 

PACKING 

MS295 13027 

85 

E 

850611141 

□ 

PACKING 

MS295 13027 

84 

E 

831011081 

□ 

CONNECTOR 

MS3108R2821P 

88 

E 

880318081 

□ 

CONNECTOR 

MS3108R2821P 

87 

E 

861125051 

□ 

CONNECTOR 

MS3108R2821P 

85 

E 

850415211 

□ 

CONNECTOR 

MS3108R2821P 

81 

E 

801008031 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8000K150E180 

83 

E 

830414021 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E330A 

85 

E 

850921021 

□ 

HOSE  ASSY 

MS870285216A 

85 

E 

850618021 

□ 

HOSE  ASSY 

MS87028E216A 

85 

E 

850515191 

□ 

HOSE  ASSY 

MS87028K360C 

83 

E 

821113031 

□ 

PACKING  PR 

MS9021034 

85 

E 

841210071 

□ 

PIN 

MS910577 

90 

C 

900726031 

□ 

PACKING 

MS9388045 

83 

E 

830114041 

□ 

BOLT 

MS970508 

85 

E 

850416201 

□ 

BOLT 

MS970508 

82 

E 

811028131 

□ 

BOLT 

MS970508 

81 

E 

810409091 

□ 

ACTUATOR 

NOTREC 

90 

E 

900119081 

□ 

ACTUATOR 

NOTREC 

89 

E 

890822161 

□ 

ACTUATOR 

NOTREC 

89 

E 

890418101 

□ 

ACTUATOR 

NOTREC 

88 

mmm 

E 

880102021 

□ 
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Component:  ENGINE 


Part 

Number 

FY 

AMC 

ACTUATOR 

NOTREC 

86 

E 

ACTUATOR 

NOTREC 

85 

E 

ACTUATOR 

NOTREC 

85 

E 

ACTUATOR 

NOTREC 

85 

E 

ACTUATOR 

NOTREC 

84 

E 

ACTUATOR 

NOTREC 

84 

E 

ACTUATOR 

NOTREC 

84 

E 

ACTUATOR 

NOTREC 

84 

E 

ACTUATOR 

NOTREC 

83 

E 

ACTUATOR 

NOTREC 

83 

E 

ACTUATOR 

NOTREC 

81 

E 

ACTUATOR  V 

NOTREC 

89 

E 

ADAPTER  CO 

NOTREC 

90 

E 

ADAPTER  CO 

NOTREC 

89 

E 

BEARING 

NOTREC 

90 

E 

BEARING 

NOTREC 

88 

E 

BEARING 

NOTREC 

87 

E 

BEARING 

NOTREC 

87 

E 

BEARING 

NOTREC 

87 

E 

BEARING 

NOTREC 

87 

E 

BEARING 

NOTREC 

86 

E 

BEARING 

NOTREC 

86 

E 

BEARING 

NOTREC 

85 

E 

BEARING 

NOTREC 

85 

E 

BEARING 

NOTREC 

85 

E 

BEARING 

NOTREC 

84 

E 

BEARING 

NOTREC 

84 

E 

BEARING 

NOTREC 

84 

E 

BEARING 

NOTREC 

83 

E 

BEARING 

NOTREC 

83 

E 

BEARING 

NOTREC 

82 

E 

BEARING 

NOTREC 

82 

E 

BEARING 

NOTREC 

84 

D 

BLADE 

NOTREC 

89 

E 

BLADE 

NOTREC 

85 

E 

BLADE 

NOTREC 

84 

E 

BLADE 

NOTREC 

82 

E 

BLADE 

NOTREC 

81 

E 

Case  Number 

860710011  □ 

850320031  □ 

850430051  □ 

850801141  □ 

840618111  □ 

840907151  □ 

840829121  □ 

840417121  □ 

830614171  □  i 

830526011  □  I 

810521131 
881025101  □  I 

900130091  □  I 

890907131  □I 

891105031  □ 

880127081  □ 

870421171  □ 

870608181  □ 

870711021  □ 

870909121  □ 

860922031  □ 

851202041  □ 

850202081  □ 

841218101  □ 

841002061  □ 

831012091  □ 

840918191  □ 

831129101  □ 

821202191  □ 

830823091  □ 

811110091  □ 

820422101  □ 

840614211  □ 

890514061  □ 

841029111  □ 

831019181  □I 

820524081  □ 

810501011  □ 


UH-1  Accident  Records 


^Component:  ENGINE 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

BLADE 

NOTREC 

81 

E 

810120011 

□ 

BLEED  BAND 

NOTREC 

86 

E 

860226201 

□ 

BLEED  BAND 

NOTREC 

86 

D 

860802101 

□ 

BOLT 

NOTREC 

86 

E 

860219161 

□ 

BOLT 

NOTREC 

81 

E 

810807071 

□ 

BOLT 

NOTREC 

84 

D 

840731021 

□ 

BOOSTER  GO 

NOTREC 

88 

E 

880114151 

□ 

CABLE  ASSY 

NOTREC 

88 

E 

880125041 

□ 

CABLE  ASSY 

NOTREC 

85 

E 

850409011 

□ 

CASE  COMBU 

NOTREC 

88 

E 

880322171 

□ 

CASE  COMBU 

NOTREC 

87 

E 

870826161 

□ 

CHIP  DETEC 

NOTREC 

89 

E 

890225061 

□ 

CHIP  DETEC 

NOTREC 

82 

E 

820326051 

□ 

CHIP  DETEC 

NOTREC 

81 

E 

801209191 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

90 

E 

891129071 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

90 

E 

891012011 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

89 

E 

881020161 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

89 

E 

881014021 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

89 

E 

881222041 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

89 

E 

890120201 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

89 

E 

890805021 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

89 

E 

890610041 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

88 

E 

880928051 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

88 

E 

880927101 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

88 

E 

871028171 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

88 

E 

880524021 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

88 

E 

880518051 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

88 

E 

880623141 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

88 

E 

880515051 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

88 

E 

880220011 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

88 

E 

880212051 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

88 

E 

880311031 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

87 

E 

861219011 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

87 

E 

870423141 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

87 

E 

870624071 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

87 

E 

870604011 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

87 

E 

870508061 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

87 

E 

870518121 

□ 

B-96 


UH-1  Accident  Records 


Component:  ENGINE 

U  U  U  U  y  U  U  J  U  U  U  U  U 

1 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

COMPRESSOR 

NOTREC 

87 

E 

861002051 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

87 

E 

861002041 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

87 

E 

861010021 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

87 

E 

870924051 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

87 

E 

870908071 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

87 

E 

870717141 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

87 

E 

870701051 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

87 

E 

870629211 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

87 

E 

870629131 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

87 

E 

870809071 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

87 

E 

870813061 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

86 

E 

860104021 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

86 

E 

860906061 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

86 

E 

860925031 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

86 

E 

860811041 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

85 

E 

841130091 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

85 

E 

850204011 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

85 

E 

841007021 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

84 

E 

840319211 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

84 

E 

840201101 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

84 

E 

840830071 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

84 

E 

840711111 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

84 

E 

840723071 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

84 

E 

840720041 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

84 

E 

840619031 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

84 

E 

840602061 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

83 

E 

830505171 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

83 

E 

830301171 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

83 

E 

830911011 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

83 

E 

830504221 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

83 

E 

830505171 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

83 

E 

830421141 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

82 

E 

820518211 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

82 

E 

811026131 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

82 

E 

820722191 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

82 

E 

820328101 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

81 

E 

810402221 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

89 

C 

890531211 

□ 

B-97 


UH-1  Accident  Records 


Component:  ENGINE  | 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  I 

COMPRESSOR 

NOTREC 

89 

C 

890222061 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

88 

D 

880327041 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

88 

D 

880520031 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

88 

D 

880625021 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

88 

D 

880803161 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

88 

D 

880815081 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

87 

D 

870629231 

□ 

COMPRESSOR 

NOTREC 

83 

C 

821205021 

□ 

COMPRESSOR 

NOT  REC 

81 

C 

810605061 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

88 

E 

880824081 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

87 

E 

861106011 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

85 

E 

850831041 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

84 

E 

840126131 

□ 

CONNECTOR 

NOT  REC 

84 

E 

840203021 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

84 

E 

840202041 

□ 

CONNECTOR 

NOT  REC 

83 

E 

821201051 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

83 

E 

830919221 

□ 

CONNECTOR 

NOT  REC 

82 

E 

820627081 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

82 

E 

811028281 

□ 

CONTROL  RO 

NOTREC 

87 

E 

870923071 

□ 

COOLER 

NOT  REC 

87 

E 

870817091 

□ 

COUPLING 

NOTREC 

88 

E 

880924021 

□ 

COUPLING 

NOTREC 

87 

E 

870702141 

□ 

COVER 

NOTREC 

90 

E 

900404121 

□ 

DEICE  VALV 

NOT  REC 

87 

E 

870820081 

□ 

DIFFUSER 

NOT  REC 

82 

E 

820601071 

□ 

DROOP  CAM 

NOT  REC 

88 

E 

880916031 

□ 

DROOP  CAM 

NOT REC 

85 

E 

841109081 

□ 

ELECTRICAL 

NOTREC 

87 

E 

870503031 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900302061 

□ 

ENGINE 

NOT  REC 

90 

E 

900305171 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900308061 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900319101 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900326051 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900221111 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900209041 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900212161 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900201091 

□ 

B-98 


JJH-1  Accident  Records 


B-99 


UH-1  Accident  Records 


\Component:  ENGINE  | 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

ENGINE 

NOT  REC 

90 

E 

900624121 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900622051 

□ 

ENGINE 

NOT  REC 

90 

E 

900608121 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900610071 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900613171 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900606121 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900704011 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900707041 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900709141 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900710011 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900709071 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900628031 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900712071 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900711181 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900715071 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900502121 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900503011 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900525121 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900531041 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900419061 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900424021 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900423051 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

90 

E 

900331061 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

89 

E 

890502151 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

89 

E 

890507011 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

89 

E 

890421031 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

89 

E 

890420031 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

89 

E 

890524091 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

89 

E 

890601121 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

89 

E 

890615201 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

89 

E 

890614041 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

89 

E 

890617021 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

89 

E 

890311041 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

89 

E 

890323071 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

89 

E 

890309051 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

89 

E 

890309141 

u 

ENGINE 

NOTREC 

89 

E 

890405041 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

89 

E 

890329141 

□ 

B-lOO 


UH-1  Accident  Records 


B-lOl 


UH-1  Accident  Records 


Component:  ENGINE 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

ENGINE 

NOT  REC 

89 

E 

881005141 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

89 

E 

881005021 

□ 

ENGINE 

NOT  REC 

89 

E 

881006081 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

89 

E 

881006111 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

871209061 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

871214111 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

871218041 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

871207101 

□ 

ENGINE 

NOT  REC 

88 

E 

880109031 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880121011 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880201041 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

871116161 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

871105021 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

871027281 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

871028081 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

871009071 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880922151 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880927131 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880927031 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880926061 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880926041 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880904031 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880831111 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880912061 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880206041 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880212041 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880311101 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880311091 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880314161 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880318031 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880318111 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880502161 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880502031 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880422051 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880515061 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880510171 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880326031 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880405041 

□ 

B-102 


UH-1  Accident  Records 


\Component:  ENGINE 

1  Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

1  ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880407131 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880713021 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880624181 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880519121 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880523041 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880829081 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880713171 

□ 

ENGINE 

NOT  REC 

88 

E 

880719091 

□ 

ENGINE 

NOT  REC 

88 

E 

880716051 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880726171 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880807021 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880804231 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

88 

E 

880806041 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

87 

E 

870302281 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

87 

E 

870313071 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

87 

E 

861205011 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

87 

E 

861210231 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

i  87 

E 

870106091 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

87 

E 

861122011 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

!  87 

;  E 

861123011 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

87 

E 

861029041 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

87 

E 

861022061 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

87 

E 

861027201 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

87 

E 

861116011 

□ 

ENGINE  ■ 

NOTREC 

87 

E 

861106081 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

87 

E 

861104081 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

87 

E 

861106021 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

87 

E 

861006151 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

87 

E 

861007041 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

87 

E 

861002111 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

87 

E 

870901071 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

87 

E 

870913071 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

87 

E 

870904081 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

87 

E 

870918061 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

87 

E  i 

870713191 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

87 

E 

870723121 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

87 

E 

870721191 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

87 

E 

870630181 

□ 

B-103 
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UH-1  Accident  Records 


Component:  ENGINE 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860605081 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860613171 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860617171 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860611161 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860622031 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860630031 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860628041 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860710041 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860707011 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860714101 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860717111 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860721141 

□ 

ENGINE 

NOT  REC 

86 

E 

860724171 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860724101 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860728191 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860728181 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860730011 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860730231 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860815021 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860813081 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860307111 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860306151 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860228061 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860213061 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860225141 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860113021 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860125051 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860313131 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860314131 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860324061 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860401091 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860328111 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860402051 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860327101 

□ 

ENGINE 

NOT  REC 

86 

E 

860428091 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860426051 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860429111 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

86 

E 

860429041 

□ 

UH-1  Accident  Records 


Component:  ENGINE 


Part 

Number 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOT  REC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOT  REC 

ENGINE 

NOT  REC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

FYiAMCl  Case  Number 


860408051  □I 
860404041  □ 
860404021  □ 
850502011  □ 
850505101  □ 
850421021  □ 
850419061  □ 
850423111  □ 
850501051  □ 
850501031  □ 
850517061  □ 
850513181  □ 
850515071  □ 
850326071  □ 
850327101  □ 
850328151  □ 
850329131  □  I 
850402111  □ 
850403211  □ 
850404111  □ 
850410161  □ 
850405021  □ 
850408141  □ 
850409041  □ 
850415081  □ 
850416011  □ 
841204021  □ 
850125031  □ 
850108041  □ 
850211081  □ 
850215121  □ 
850207141  □ 
850205061  □ 
850129221  □ 
850220151  □ 
850302021  □ 
850617131  □ 
850619091  □ 


UH-1  Accident  Records 


1  Component:  ENGINE 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

. . 

juuuuu  1  niflii  1  II 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

850614161 

u 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

850531071 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

850530141 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

850604041 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

850611101 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

850720091 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

850717111 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

850717061 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

850716071 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

850630021 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

850703041 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

850816191 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

850806141 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

850807021 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

850724141 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

850822041 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

850820111 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

850828021 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

850826161 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

850903241 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

850903231 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

850920051 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

850918281 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

850918291 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

850916271 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

850911131 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

850930121 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

841011161 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

841001141 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

841005081 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

841023061 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

841031011 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

841103021 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

85 

E 

841111011 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

84 

E 

840516061 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

84 

E 

840521051 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

84 

E 

840520021 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

84 

E 

840530051 

□ 

VH-1  Accident  Records 


Component:  ENGINE 


ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 


Number 


NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 


FYIaMCI  Case  Number 


840524151  □I 
840603031  □ 
840604031  □ 
840611041  □ 
840605131  □ 
840605171  □ 
840622081  □ 
840615141  □ 
840619081  □ 
840809191  □ 
840817101  □ 
840801161  □ 
840802161  □ 
840627081  □ 
840706151  □ 
840706141  □ 
840705151  □ 
840709141  □ 
840706171  □ 
840714011  □ 
840711201  □ 
840711011  □  i 
831014151  □ 
831005121  □ 
831009011  □ 
840828071  □ 
840821111  □ 
840907221  □ 
840908081  □ 
840910041  □ 
840921111  □ 
840913161  □ 
840914081  □ 
840919171  □ 
840326031  □ 
840402121  □ 
840413021  □ 
840410061  □ 


UH-1  Accident  Records 


Component:  ENGINE 

“1 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

ENGINE 

NOTREC 

84 

E 

840412041 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

84 

E 

840501031 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

84 

E 

840502201 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

84 

E 

840420051 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

84 

E 

840424031 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

84 

E 

840302161 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

84 

E 

840306241 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

84 

E 

840307111 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

84 

E 

840314171 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

84 

E 

840316071 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

84 

E 

840315021 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

84 

E 

831217051 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

84 

E 

831215011 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

84 

E 

831102071 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

84 

E 

831101121 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

84 

E 

831109171 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

84 

E 

831128011 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

84 

E 

831122121 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

84 

E 

840211041 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

84 

E 

840210151 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

84 

E 

840120171 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

84 

E 

840129031 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

84 

E 

840129061 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

84 

E 

840130051 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

830215181 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

830215261 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

830204071 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

830304131 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

830311081 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

830302071 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

830225121 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

830322221 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

830325121 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

830321131 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

830411151 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

830419061 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

830416061 

□ 

ENGINE 

NOT  REC 

83 

E 

830404071 

□ 

B-109 


UH~1  Accident  Records 


^Component:  ENGINE  | 

Part 

Number 

FV 

AMC 

Case  Number  | 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

830404061 

□ 

ENGINE 

NOT  REC 

83 

E 

830405181 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

830408051 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

830329251 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

830329051 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

830331061 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

830330041 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

830425091 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

830427111 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

830427101 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

830509171 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

830509141 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

830506051 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

830504011 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

821207021 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

821214101 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

821209211 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

821208091 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

821207281 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

830104171 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

830106071 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

821217041 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

821228061 

□ 

ENGINE 

NOT  REC 

83 

E 

830103011 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

830117131 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

821106041 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

821105161 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

821022041 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

821025191 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

821020101 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

821116031 

□ 

ENGINE 

NOT  REC 

83 

E 

821116021 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

821108071 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

821124011 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

821012051 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

821014021 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

821013091 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

830922091 

□ 

B-llO 


UH-1  Accident  Records 


B-lll 


UH-1  Accident  Records 


^Component:  ENGINE 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

830713101 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

830716061 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

830707081 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

83 

E 

830712061 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

820820141 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

820813061 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

820824091 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

8208230j1 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

820812121 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

820812111 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

820805061 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

820810101 

□ 

ENGINE 

NOT  REC 

82 

E 

820908071 

□ 

ENGINE 

NOT  REC 

82 

E 

820907131 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

820907041 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

820916251 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

820911011 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

820830031 

□ 

ENGINE 

NOT  REC 

82 

E 

820826221 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

820831071 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

820714031 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

820712161 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

820715151 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

820715131 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

820803251 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

820725041 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

820727191 

□ 

ENGINE 

NOT  REC 

82 

E 

820727061 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

820702101 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

820702091 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

820707031 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

820706131 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

820706051 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

820707111 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

820707151 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

820710051 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

820630091 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

82 

E 

820629191 

□ 

B-112 


UH-1  Accident  Records 


UH-1  Accident  Records 


Component:  ENGINE 

Part 

Number 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOT  REC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOT  REC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOT REC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOT  REC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOT  REC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOT  REC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOTREC 

ENGINE 

NOT  REC 

ENGINE 

NOT  REC 

ENGINE 

NOTREC 

FY 

AMC 

Case  Number  j 

82 

E 

820304171 

□ 

82 

E 

820304151 

□ 

82 

E 

820305021 

□ 

82 

E 

820303091 

□ 

82 

E 

820224051 

□ 

82 

E 

820224011 

□ 

82 

E 

820226031 

□ 

82 

E 

820302021 

□ 

82 

E 

820309071 

□ 

82 

E 

820310021 

□ 

82 

E 

820311091 

□ 

82 

E 

820308031 

□ 

82 

E 

820316041 

□ 

82 

E 

820408111 

□ 

82 

E 

820407031 

□ 

82 

E 

820323041 

□ 

82 

E 

820323241 

□ 

82 

E 

820327011 

□ 

82 

E 

820319131 

□ 

82 

E 

820330151 

□ 

82 

E 

820330041 

□ 

82 

E 

820420021 

□ 

82 

E 

820428081 

□ 

82 

E 

820428061 

□ 

82 

E 

820427041 

□ 

82 

E 

820425061 

□ 

82 

E 

820421131 

□ 

82 

E 

820611061 

□ 

82 

E 

820611021 

□ 

82 

E 

820604101 

□ 

82 

E 

820606011 

□ 

82 

E 

820524121 

□ 

82 

E 

820520241 

□ 

82 

E 

820522061 

□ 

82 

E 

820519201 

□ 

81 

E 

801102061 

□ 

81 

E 

801105121 

□ 

81 

E 

801017041 

□ 

B-114 


UH-1  Accident  Records 


B»BWBBa88gB»UWinWWWI, 


Component:  ENGINE 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

ENGINE 

NOTREC 

1 

E 

801113171 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

m 

E 

801125091 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

801124031 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

801126071 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

801119131 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810107111 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810113151 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810112011 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810119031 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810118011 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810111061 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

801215151 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

801208111 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

801206011 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810319071 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810317201 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810311211 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810401211 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810325121 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810406231 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810408101 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810410131 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810203061 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810209151 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810203181 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810120031 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810219031 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810224211 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810217031 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810302061 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810930041 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810930021 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810930131 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810922091 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810925101 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810911041 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810915161 

□ 

ENGINE 

NOTREC 

81 

E 

810916041 

□ 

UH-1  Accident  Records 


Component:  ENGINE 


ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 


Number 


fyIamc 


Case  Number  | 

810911091 

□ 

801009021 

□ 

810903021 

□ 

810903141 

□ 

810820081 

□ 

810824101 

□ 

810812091 

□ 

810812041 

□ 

810811171 

□ 

810812211 

□ 

810809051 

□ 

810727051 

□ 

810730041 

□ 

810629111 

□ 

810629021 

□ 

810621011 

□ 

810620041 

□ 

810619111 

□ 

810624181 

□ 

810624161 

□ 

810622171 

□ 

810712021 

□ 

810722021 

□ 

810719021 

□ 

810720031 

□ 

810716021 

□ 

810723151 

□ 

810420181 

□ 

810501071 

□ 

810505131 

□ 

810504011 

□ 

810602111 

□ 

810603041 

□ 

810605011 

□ 

810608121 

□ 

810607041 

□ 

810519111 

□ 

810521011 

□ 

J  _ „__J 

B-116 


UH-1  Accident  Records 


Component: 

wPWOWwwwmwwwyagaawBBBiiBBCTBi 

Part 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 

ENGINE 


ENGINE 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

NOTREC 

81 

E 

810517031 

□ 

NOTREC 

81 

E 

810516041 

□ 

NOTREC 

81 

E 

810515271 

□ 

NOTREC 

90 

C 

900703091 

□ 

NOTREC 

90 

D 

900208021 

□ 

NOTREC 

89 

881207071 

□ 

NOTREC 

89 

890909021 

□ 

NOTREC 

89 

c 

C90907041 

□ 

NOTREC 

89 

c 

890512051 

□ 

NOTREC 

89 

c 

890421021 

□ 

NOTREC 

89 

D 

890720171 

□ 

NOTREC 

87 

D 

861027031 

□ 

NOTREC 

87 

D 

861121141 

□ 

NOTREC 

87 

D 

870724031 

□ 

NOTREC 

86 

D 

860122051 

□ 

NOTREC 

86 

D 

851023031 

□ 

NOTREC 

86 

860203201 

□ 

NOTREC 

85 

850830061 

□ 

NOTREC 

85 

850122041 

□ 

NOTREC 

85 

850617011 

□ 

NOTREC 

85 

D 

850716111 

□ 

NOTREC 

85 

D 

850711111 

□ 

NOT  REC 

85 

850418111 

□ 

NOTREC 

84 

840914011 

□ 

NOTREC 

84 

D 

840806151 

□ 

NOTREC 

84 

C 

831019021 

□ 

NOTREC 

84 

D 

840204011 

□ 

NOTREC 

84 

mm 

840614211 

IS 

NOTREC 

84 

n 

840530011 

□ 

NOTREC 

84 

D 

840403041 

□ 

NOTREC 

83 

C 

830914241 

□ 

NOTREC 

83 

A 

830722171 

□ 

NOTREC 

83 

C 

830422151 

□ 

NOTREC 

83 

C 

830525011 

□ 

NOTREC 

83 

c 

830603131 

□ 

NOTREC 

82 

c 

811223051 

□ 

NOTREC 

81 

A 

810518031 

□ 

NOTREC 

81 

c 

810920081 

□ 

B-117 
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^Component:  ENGINE  | 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

EXQTER 

NOTREC 

89 

E 

881117151 

□ 

EXCITER 

NOTREC 

88 

E 

880327011 

□ 

EXCITER 

NOTREC 

87 

E 

870922231 

□ 

FILTER 

NOTREC 

90 

E 

900828061 

□ 

FE.TER 

NOTREC 

81 

E 

801122071 

□ 

FITTING 

NOTREC 

87 

E 

870528081 

□ 

FUELCONTR 

NOTREC 

90 

E 

900106061 

□ 

FUEL  CONTR 

NOTREC 

90 

E 

900419101 

□ 

FUELCONTR 

NOTREC 

88 

E 

880714101 

□ 

FUELCONTR 

NOTREC 

88 

E 

880619031 

□ 

FUELCONTR 

NOTREC 

88 

E 

880111311 

□ 

FUEL  CONTR 

NOTREC 

88 

E 

871026091 

□ 

FUEL  CONTR 

NOTREC 

87 

E 

861023071 

□ 

FUEL  CONTR 

NOTREC 

87 

E 

861122011 

□ 

FUEL  CONTR 

NOTREC 

87 

E 

861104151 

□ 

FUEL  CONTR 

NOTREC 

87 

E 

861003041 

□ 

FUEL  CONTR 

NOTREC 

87 

E 

870715031 

□ 

FUEL  CONTR 

NOTREC 

87 

E 

870826161 

□ 

FUEL  CONTR 

NOTREC 

86 

E 

860414011 

□ 

FUELCONTR 

NOTREC 

86 

E 

860321291 

□ 

FUEL  CONTR 

NOTREC 

86 

E 

860218021 

□ 

FUEL  CONTR 

NOTREC 

86 

E 

860203041 

□ 

FUEL  CONTR 

NOTREC 

86 

E 

851221021 

□ 

FUELCONTR 

NOTREC 

85 

E 

850618091 

□ 

FUELCONTR 

NOTREC 

85 

E 

850302121 

□ 

FUEL  CONTR 

NOTREC 

84 

E 

840921031 

□ 

FUELCONTR 

NOTREC 

84 

E 

840824101 

□ 

FUELCONTR 

NOTREC 

84 

E 

840718091 

□ 

FUEL  CONTR 

NOTREC 

84 

E 

840705021 

□ 

FUELCONTR 

NOTREC 

84 

E 

840817121 

□ 

FUEL  CONTR 

NOTREC 

84 

E 

840518011 

□ 

FUELCONTR 

NOTREC 

84 

E 

840515161 

□ 

FUELCONTR 

NOTREC 

84 

E 

840510181 

□ 

FUELCONTR 

NOTREC 

84 

E 

840504111 

□ 

FUELCONTR 

NOTREC 

84 

E 

840309061 

□ 

FUELCONTR 

NOTREC 

84 

E 

840302131 

□ 

FUELCONTR 

NOTREC 

84 

E 

840305031 

□ 

FUELCONTR 

NOTREC 

83 

E 

830918071 

□ 
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Component:  ENGINE 

[  Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

FUEL  CONTR 

NOTREC 

83 

E 

821106091 

□ 

FUELCONTR 

NOTREC 

83 

E 

830417041 

□ 

FUEL  CONTR 

NOTREC 

83 

E 

830309161 

□ 

FUEL  CONTR 

NOTREC 

82 

E 

820708121 

□ 

FUEL  CONTR 

NOTREC 

82 

E 

811216031 

□ 

FUEL  CONTR 

NOTREC 

82 

E 

811231021 

□ 

FUEL  CONTR 

NOTREC 

82 

E 

820324111 

□ 

FUEL  CONTR 

NOTREC 

82 

E 

820528071 

□ 

FUELCONTR 

NOTREC 

82 

E 

820605011 

□ 

FUELCONTR 

NOTREC 

81 

E 

810723091 

□ 

FUEL  CONTR 

NOTREC 

81 

E 

810701011 

□ 

FUELCONTR 

NOTREC 

81 

E 

810920071 

□ 

FUEL  CONTR 

NOTREC 

81 

E 

810808021 

□ 

FUEL  CONTR 

NOTREC 

81 

E 

810222061 

□ 

FUEL  CONTR 

NOTREC 

88 

D 

880718111 

□ 

FUEL  CONTR 

NOTREC 

88 

D 

880627101 

□ 

FUEL  CONTR 

NOTREC 

87 

C 

870327051 

□ 

FUEL  CONTR 

NOTREC 

82 

C 

820807061 

□ 

GASKET 

NOTREC 

86 

E 

851004101 

□ 

GASBCET 

NOTREC 

85 

E 

850430051 

□ 

GASKET 

NOTREC 

83 

E 

821016081 

□ 

GASKET 

NOTREC 

83 

E 

830714111 

□ 

GASKET 

NOTREC 

82 

E 

820627081 

□ 

GEAR 

NOTREC 

87 

E 

870531011 

□ 

GE.\R 

NOTREC 

82 

E 

811006121 

□ 

GEAR  BOX 

NOTREC 

84 

E 

831015051 

□ 

GEAR  BOX 

NOTREC 

82 

E 

811015071 

□ 

GENERATOR 

NOTREC 

90 

E 

900104061 

□ 

GENERATOR 

NOTREC 

89 

E 

881018121 

□ 

GENERATOR 

NOTREC 

89 

E 

881130121 

□ 

GENERATOR 

NOTREC 

89 

E 

890614151 

□ 

GENERATOR 

NOTREC 

89 

E 

890919171 

□ 

GENERATOR 

NOTREC 

88 

E 

871121041 

□ 

GENERATOR 

NOTREC 

88 

E 

880510181 

□ 

GENERATOR 

NOTREC 

88 

E 

880415021 

□ 

GENERATOR 

NOTREC 

88 

E 

880320051 

□ 

GENERATOR 

NOTREC 

88 

E 

880309091 

□ 

GENERATOR 

NOTREC 

88 

E 

880601061 

□ 
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Component:  ENGINE 


Part 

Number 

FY 

GENERATOR 

NOTREC 

87 

GENERATOR 

NOTREC 

87 

GENERATOR 

NOTREC 

87 

GENERATOR 

NOT  REC 

87 

GENERATOR 

NOTREC 

87 

GENERATOR 

NOTREC 

86 

GENERATOR 

NOTREC 

86 

GENERATOR 

NOTREC 

85 

GENERATOR 

NOTREC 

85 

GENERATOR 

NOTREC 

85 

GENERATOR 

NOTREC 

85 

GENERATOR 

NOTREC 

84 

GENERATOR 

NOTREC 

84 

GENERATOR 

NOTREC 

84 

GENERATOR 

NOTREC 

84 

GENERATOR 

NOTREC 

84 

GENERATOR 

NOTREC 

84 

GENERATOR 

NOTREC 

83 

GENERATOR 

NOTREC 

83 

GENERATOR 

NOTREC 

83 

GENERATOR 

NOTREC 

83 

GENERATOR 

NOT  REC 

82 

GENERATOR 

NOTREC 

82 

GENERATOR 

NOT  REC 

81 

GENERATOR 

NOTREC 

81 

GENERATOR 

NOTREC 

81 

GENERATOR 

NOTREC 

81 

GENERATOR 

NOT  REC 

81 

GENERATOR 

NOTREC 

81 

GENERATOR 

NOTREC 

81 

GOVERNOR 

NOTREC 

89 

GOVERNOR 

NOTREC 

89 

GOVERNOR 

NOTREC 

89 

GOVERNOR 

NOTREC 

87 

GOVERNOR 

NOTREC 

87 

GOVERNOR 

NOTREC 

87 

GOVERNOR 

NOTREC 

86 

GOVERNOR 

NOTREC 

85 

Case  Number 


870730081  □I 
870828031  □ 
870921151  □ 
870225091  □ 
870128081  □ 
860403021  □ 
860517051  □ 
850806061  □ 
850510121  □ 
841206031  □ 
850208041  □ 
840605231  □ 
840519061  □! 
840831031  □ 
840225031  □ 
840211011  □ 
840103061  □ 
830420081  □ 
821027081  □ 
830120131  □ 
830823231  □ 
811204021  □ 
820429101  □ 
810614051  □ 
810720111  □ 
810525011  □ 
810819031  □ 
801114101  □ 
810113121  □ 
801215061  □ 
890504101  □ 
890417101  □ 
890118201  □ 
870715181  □ 
870905011  □ 
870825141  □ 
860220081  □ 
850525021  □ 
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Component:  ENGINE 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

NOZZLE  TUR 

NOTREC 

86 

E 

860730131 

□ 

NOZZLE  TUR 

NOT  REC 

85 

E 

841218061 

□ 

NOZZLE  TUR 

NOTREC 

84 

E 

840618031 

□ 

NOZZLE  TUR 

NOTREC 

83 

E 

830906151 

□ 

NOZZLE  TUR 

NOTREC 

83 

E 

821202041 

□ 

NOZZLE  TUR 

NOTREC 

82 

E 

820403081 

□ 

NOZZLE  TUR 

NOTREC 

83 

C 

830617121 

□ 

OIL  PUMP 

NOTREC 

89 

E 

890824101 

□ 

OIL  PUMP 

NOTREC 

83 

E 

830110051 

□ 

PACKING 

NOTREC 

87 

E 

870507051 

□ 

PACKING 

NOTREC 

87 

E 

870922011 

□ 

PACKING 

NOTREC 

85 

E 

850909031 

□ 

PACKING 

NOTREC 

83 

E 

830325161 

□ 

PACKING 

NOTREC 

83 

E 

830221011 

□ 

PACKING 

NOTREC 

83 

E 

821018091 

□ 

PACKING 

NOTREC 

82 

E 

820627041 

□ 

PACKING  PR 

NOTREC 

85 

E 

841010011 

□ 

PACKING  PR 

NOTREC 

85 

E 

850722081 

□ 

PACKING  PR 

NOTREC 

84 

E 

831202061 

□ 

PACKING  PR 

NOTREC 

84 

E 

840204061 

□ 

PACKING  PR 

NOTREC 

84 

E 

840711171 

□ 

PANEL 

NOTREC 

83 

E 

830525101 

□ 

PUMP 

NOTREC 

82 

E 

820512211 

□ 

ROD 

NOTREC 

88 

E 

880407121 

□ 

SEAL 

NOT  REC 

88 

E 

880816031 

□ 

SEAL 

NOTREC 

88 

E 

880309041 

□ 

SEAL 

NOTREC 

88 

E 

880314031 

□ 

SEAL 

NOTREC 

87 

E 

870501091 

□ 

SEAL 

NOTREC 

86 

E 

851219171 

□ 

SEAL 

NOTREC 

86 

E 

860908011 

□ 

SEAL 

NOT  REC 

85 

E 

850322011 

□ 

SEAL 

NOTREC 

85 

E 

850815081 

□ 

SEAL 

NOTREC 

85 

E 

850718041 

□ 

SEAL 

NOTREC 

84 

E 

840321221 

□ 

SEAL 

NOTREC 

84 

E 

840113051 

□ 

SEAL 

NOTREC 

84 

E 

840126121 

□ 

SEAL 

NOTREC 

84 

E 

840804051 

□ 

SEAL 

NOT  REC 

83 

E 

830404011 

□ 

B-122 
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Component:  ENGINE 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

SEAL 

NOTREC 

83 

E 

821202161 

□ 

SEAL 

NOTREC 

83 

E 

830828011 

□ 

SEAL 

NOTREC 

83 

E 

830613091 

□ 

SEAL 

NOTREC 

82 

E 

820812091 

□ 

SEAL 

NOTREC 

81 

E 

810915071 

□ 

SEAL 

NOTREC 

81 

E 

801109011 

□ 

SEAL 

NOTREC 

81 

E 

810619131 

□ 

SEAL 

NOTREC 

83 

C 

821205021 

□ 

SHEAR  PIN 

NOTREC 

86 

E 

860910031 

□ 

SOLENOID 

NOTREC 

84 

E 

831028071 

□ 

SOLENOID 

NOTREC 

83 

E 

821229061 

□ 

SOLENOID 

NOTREC 

83 

E 

830925011 

□ 

SOLENOID 

NOTREC 

82 

E 

820303051 

□ 

SOLENOID 

NOTREC 

82 

E 

820201101 

□ 

SOLENOID 

NOTREC 

81 

E 

810512121 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

87 

E 

870117051 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

87 

E 

870324141 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

86 

E 

860907031 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

86 

E 

851028031 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

85 

E 

841120081 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

85 

E 

841107081 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

85 

E 

850719151 

□ 

SWITCH 

NOT  REC 

84 

E 

840830081 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

84 

E 

831018151 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

84 

E 

840203021 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

84 

E 

840321121 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

83 

E 

830617041 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

83 

E 

830611111 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

83 

E 

821102041 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

83 

E 

830121091 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

82 

E 

820902081 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

81 

E 

810901171 

□ 

SWITCH  PRE 

NOTREC 

82 

E 

820729031 

□ 

SWITCH  PRE 

NOTREC 

81 

E 

801002041 

□ 

TACH  GENER 

NOTREC 

89 

E 

890918031 

□ 

TACH  GENER 

NOTREC 

88 

E 

871230051 

□ 

TACH  GENER 

NOTREC 

87 

E 

870616141 

□ 

TACH  GENER 

NOTREC 

84 

MMfiflflfiA 

E 

840103041 

□ 

B-123 
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Component:  ENGINE 


Number 


TEMPHARNE 

TEMPHARNE 

TERMINAL  L 

THERMOCOUP 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

THERMOSTAT 

TRANSMITTE 

TRANSMITTE 

TRANSMITTE 

TRANSMITTE 

TRANSMITTE 

TRANSMITTE 

TRANSMITTE 

TRANSMITTE 

TRANSMUTE 

TUBE 

TURB  ROTOR 

TURBINE 

TURBINE 

TURBINE 

TURBINE 

TURBINE  FA 

TURBINE  FA 

VALVE 

VALVE 

VALVE 

VALVE 

VALVE 

VALVE 

VALVE 

VALVE 

VALVE 


NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOT  REC 

NOTREC 

NOT  REC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOT  REC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOT  REC 


fyIamcI  Case  Number 


890117101  □I 
870826161  □ 
881026021  □ 
840319171  □ 
891108091  □ 
870724021  □ 
860718011  □ 
850603071  □ 
850603081  □ 
820627091  □ 
801201081  □ 
801103051  □ 
880826051  □ 
880901051  □ 
870817051  □ 
870424101  □ 
860430031  □! 
841006021  □  I 
830514021  n} 
82092021 1  □ 
810202121  □ 
810420181  □ 
830616121  □ 
860815131  □ 
860812111  □ 
860809021  □ 
810805021  □ 
880204131  □ 
860805041  □ 
900425041  □ 
880818121  □ 
861016101  □ 
870826161  □ 
860516011  □ 
850507021  □ 
850402021  □ 
840110081  □ 
830927191  □ 
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Component:  ENGINE 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

WIRE 

NOT  REC 

85 

E 

850219101 

□ 

WIRE 

NOT  REC 

85 

E 

850617031 

□ 

WIRE 

NOT  REC 

83 

E 

830303021 

□ 

WIRE 

NOT  REC 

83 

E 

830712111 

□ 

WIRE 

NOT REC 

82 

E 

820326041 

□ 

WIREHARNE 

NOT  REC 

90 

E 

900805051 

□ 

BEARING 

P203NPPFS50160 

88 

E 

880106171 

□ 

BEARING 

P203NPPFS50160 

88 

E 

880716111 

□ 

BEARING 

P203NPPFS50160 

85 

E 

850305081 

□ 

BEARING 

P203NPPFS50160 

84 

E 

840824011 

□ 

BEARING 

P203NPPFS50I60 

84 

E 

840614081 

□ 

BEARING 

P203NPPFS50160 

83 

E 

830610121 

□ 

BEARING 

P203NPPFS50160 

81 

E 

810415071 

□ 

BEARING 

P203NPPFS50160 

84 

C 

840703031 

□ 

CASE  COMBU 

PASSY  QCAUHl 

88 

E 

880706121 

□ 

ADAPTER 

PWA17435 

90 

E 

900403111 

□ 

CASE  COMBU 

QCAUH1HPS3 

89 

E 

881007061 

□ 

VALVE  RELI 

RB17365 

89 

E 

890921021 

□ 

VALVE  RELI 

RB17365 

89 

E 

890413091 

□ 

VALVE  RELI 

RB 17365 

86 

E 

851010031 

□ 

VALVE  RELI 

RBI  7365 

86 

E 

860723031 

□ 

VALVE  RELI 

RB17365 

85 

E 

850617071 

□ 

VALVE  RELI 

RBI  7365 

85 

E 

850520051 

□ 

VALVE  RELI 

RB17365 

84 

E 

840215061 

□ 

VALVE  RELI 

RB17365 

84 

E 

840513031 

□ 

VALVE  RELI 

RBI  7365 

84 

E 

840420091 

□ 

VALVE  RELI 

RBI  7365 

83 

E 

830216011 

□ 

VALVE  RELI 

RB  17365 

82 

E 

820708031 

□ 

VALVE  RELI 

RB  17365 

81 

E 

810924081 

□ 

OIL  PUMP 

RG17350 

87 

E 

870711081 

□ 

OIL  PUMP 

RG 17350 

85 

E 

841105071 

□ 

OE.PUMP 

RG17350 

84 

E 

840814211 

□ 

OIL  PUMP 

RG  17350 

82 

E 

820430101 

□ 

PUMP  HOUSI 

RR17351 

88 

E 

880618021 

□ 

DRIVE  SHAF 

SKCP2281103 

87 

E 

870527091 

□ 

B(XT 

SP806 

82 

E 

820902111 

□ 

PACKING 

STD3019646 

85 

E 

850307081 

□ 

RIVET 

STD303631 

90 

C 

900207021 

□ 
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UH~1  Accident  Records 


Component:  FLTCONTR 

j  Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

1  SPROCKET 

1560UH17531 

87 

E 

870622301 

□ 

GUARD 

1560UH17541 

85 

D 

850313071 

□ 

GRADffiNTA 

20400010455 

84 

D 

840611091 

□ 

LINK 

20400101827 

89 

E 

890705131 

□ 

GRADIENT  A 

2040010423 

87 

E 

870901111 

□ 

gradient  A 

2040010455 

89 

E 

890309061 

□ 

GRADffiNTA 

2040010459 

85 

E 

841204141 

□ 

GRADffiNTA 

2040010459 

85 

E 

841023211 

□ 

CLEVISASSY 

2040010531 

81 

E 

801205051 

□ 

CONTROL  ST 

20400119917 

85 

E 

850226091 

□ 

BELL  CRANK 

2040013731 

90 

E 

900131071 

□ 

BELL  CRANK 

2040013731 

89 

E 

881107251 

□ 

BELL  CRANK 

2040013731 

87 

E 

870212141 

□ 

BELL  CRANK 

2040013731 

85 

E 

850410091 

□ 

BELL  CRANK 

2040013731 

85 

E 

850411131 

□ 

BELL  CRANK 

2040013731 

85 

E 

850314071 

□ 

BELL CRANK 

2040013731 

85 

E 

850307151 

□ 

BELL  CRANK 

2040013731 

85 

E 

841228031 

□ 

BELL CRANK 

2040013731 

85 

E 

850613131 

□ 

BELL  CRANK 

2040013731 

84 

E 

840515031 

□ 

BELL  CRANK 

2040013731 

84 

E 

840511031 

□ 

BELL  CRANK 

2040013731 

84 

E 

840402091 

□ 

BELL CRANK 

2040013731 

83 

E 

830331081 

□ 

BELL  CRANK 

2040013731 

82 

E 

820819051 

□ 

BELL  CRANK 

2040013731 

82 

E 

820701071 

□ 

BELL  CRANK 

2040013731 

81 

E 

810728141 

□ 

BRAKE  ASSY 

2040013763 

89 

E 

890722071 

□ 

BRAKE  ASSY 

2040013763 

88 

E 

871205091 

□ 

BRAKE  ASSY 

2040013763 

88 

E 

871024051 

□ 

BRAKE  ASSY 

2040013763 

88 

E 

880620071 

□ 

BRAKE  ASSY 

2040013763 

88 

E 

880518031 

□ 

BRAKE  ASSY 

2040013763 

88 

E 

880307061 

□ 

BRAKE  ASSY 

2040013763 

87 

E 

870506021 

□ 

BRAKE  ASSY 

2040013763 

86 

E 

860927041 

□ 

BRAKE  ASSY 

2040013763 

85 

E 

850904111 

□ 

BRAKE  ASSY 

2040013763 

85 

E 

850625111 

□ 

BRAKE  ASSY 

2040013763 

85 

E 

850701051 

□ 

BRAKE  ASSY 

2040013763 

85 

E 

841102101 

□ 
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Component:  FLTCONTR 


Number 


BRAKE  ASSY 
BRAKE  ASSY 
BRAKE  ASSY 
BRAKE  ASSY 
BRAKE  ASSY 
BRAKE  ASSY 
BRAKE  ASSY 
BRAKE  ASSY 
BRAKE  ASSY 
BRAKE  ASSY 
BRAKE  ASSY 
BRAKE  ASSY 
SPRING 
CONTROL  AS 
BELL CRANK 
BELL CRANK 
BRAKE  ASSY 
SWASHPLATE 
SWASHPLATE 
SWASHPLATE 
CONNECTING 
SPRING 
LINK  ASSY 
CONNECTING 
SWASHPLATE 
GRIP  ASSY 
SWITCH 
BEARING 
BEARING 
BEARING  PL 
BEARING  PL 
BRAKE  ASSY 
BRAKE  ASSY 
BRAKE  ASSY 
BRAKE  ASSY 
BRAKE  ASSY 
BRAKE  ASSY 
BRAKE  ASSY 


2040013763 

2040013763 

2040013763 

2040013763 

2040013763 

2040013763 

2040013763 

2040013763 

2040013763 

2040013763 

2040013763 

2040013763 

2040015151 

2040016009 

2040018031 

2040018321 

2040113763 

20401140011 

20401140011 

20401140011 

2050010141 

5400013081 

5400114091 

5400114285 

5400114507 

7025103 

AH30222 

B545ZZ 

B545ZZ 

KSP60991 

KSP60991 

MP4933 

MP4983 

MP4983 

MP4983 

MP4983 

MP4983 

MP4983 


FY|AMC|  Case  Number 


850522041  □  I 

840928091  □ 

840622091  □ 

840803101  □ 

831027131  □ 

830914231  □ 

801219031  □ 

810105051  □ 

801126021  □ 
E  810410071  □ 

E  810520241  □ 

81  E  810911031  □ 

82  E  820322101  □ 

88  E  880701071  □ 

85  E  850919311  □ 

81  E  810408021  □ 

89  E  890609031  □ 

84  E  840322051  □ 

81  E  810721201  □ 

81  E  810401181  □I 

84  E  840716111  □  I 

87  E  870808091  □  I 

85  D  850327091  □  i 

85  E  850408021  □ 

81  E  801211211  □ 

89  E  890410061  □ 

90  E  891208041  □ 

82  E  811101041  □ 

810324191  □ 

830818161  □ 

801102021  □ 
830208031  □ 

900201021  □ 

881107111  □ 

890320091  □ 

890125201  □ 

870321091  □ 

870608021  □ 
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UH-1  Accident  Records 


Component:  FLTCONTR 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

COLLECTIVE 

NOTREC 

88 

E 

880312051 

□ 

CONTROL  AS 

NOTREC 

89 

E 

890207141 

□ 

CYCLIC  SUP 

NOTREC 

84 

E 

840118131 

□ 

GRADIENT  A 

NOTREC 

85 

E 

850916161 

□ 

LINKAGE 

NOTREC 

89 

E 

890315061 

□ 

LINKAGE 

NOTREC 

86 

E 

860110131 

□ 

LINKAGE 

NOTREC 

84 

E 

840427101 

□ 

LINKAGE 

NOTREC 

81 

E 

801010021 

□ 

LINKAGE 

NOTREC 

83 

A 

830504091 

□ 

SWASHPLATE 

NOTREC 

88 

E 

880330051 

□ 

SWASHPLATE 

NOTREC 

81 

E 

810825091 

□ 

WIRE 

NOTREC 

83 

E 

830223191 

□ 

BRAKE  MAGN 

R460M1511 

90 

E 

900403081 

□ 

BRAKE  MAGN 

R460M1511 

89 

E 

890305061 

□ 

BRAKE  MAGN 

R460M1511 

88 

E 

880105021 

□ 

BRAKE  MAGN 

R460M15n 

88 

E 

880912141 

□ 

BRAKE  MAGN 

R460M1511 

87 

E 

870203091 

□ 

BRAKE  MAGN 

R460M1511 

86 

E 

860731201 

□ 

BRAKE  MAGN 

R460M1511 

83 

E 

830817091 

□ 

BRAKE  MAGN 

R460M153 

83 

E 

821201161 

□ 

GROMMET 

SI  11543 ATS 

88 

E 

880112101 

□ 

GROMMET 

S111543ATS 

85 

E 

850121121 

□ 

B-132 


UH-I  Component  Analysis 


Component: 

FUEL  SYST 

Part 

1981 

1982 

1983  i  1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

Total 

RELAY 

: 

1 

1 

: 

.14 

■RjUlB 

SCREEN 

1  1 

1 

.14 

wmam 

SOLENOK) 

1 

1 

1 

2 

.14 

.15 

■BU» 

SUMP  DRAIN 

1 

1 

.14 

.01  i 

SWITCH 

6 

10 

8  i  3 

5 

3 

2 

2 

1 

3 

mm 

.73 

1.34 

1.06  ;  .43 

.72 

.42 

.29 

.28 

.15 

.46 

■91 

TTUBE 

i 

1 

n 

.15 

KB 

TANK  FUEL 

2 

2 

: 

.29 

.03  i 

TRANSMITTE 

1 

3 

5  3 

5 

5 

4 

2 

5 

33 

.12 

.4 

.66  i  .43 

.72 

.7 

.57 

.29 

.76 

.46  i 

UNION 

1 

1 

.14 

.01 

VALVE 

3 

1 

2  i 

1 

2 

1 

1 

1 

■■III 

12 

.37 

.13 

.26  i 

.14 

.28 

.14 

.14 

.15 

BHI 

.17 

VALVE  CHEC 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

9 

.12 

.13 

.29 

.28 

.14 

.14 

.15 

. .13  j 

VALVE  FUEL 

1 

i'  i 

2  1 

.13 

.13  ! 

valve  GATE 

1 

mm 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

.12 

.14 

.14 

.14 

.15 

.15 

:  .08 

WIRE 

2 

B 

1  4 

2 

2 

2 

3 

22 

.24 

■B 

i  .57 

.29 

.28 

.29 

.46 

.31 

Total 

105 

97 

114  j  87 

79 

59 

37 

44 

88 

77 

787 

wEm 

13 

15.03  i  12.35 

11.4 

8.31 

5.32 

6.25 

12.92 

11.72 

10.98 

B-134 


UH-1  Accident  Records 


Component:  FUELSYST 


Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

SWITCH 

100316 

81 

E 

810120071 

□ 

SWITCH 

126222 

82 

E 

820201121 

□ 

SWITCH 

126222 

82 

E 

820615121 

□ 

HOSE  ASSY 

1300136 

90 

E 

891211021 

□ 

SWITCH 

139243 

82 

E 

811124081 

□ 

SWITCH 

139243 

81 

E 

810313021 

□ 

PUMP  SUBME 

164A1681 

86 

E 

860507251 

□ 

PUMP  SUBME 

164A1681 

86 

E 

860717091 

□ 

PUMP  SUBME 

164A1681 

85 

E 

850228151 

□ 

PUMP  SUBME 

164A1681 

85 

E 

850408071 

□ 

PUMP  SUBME 

164A1681 

85 

E 

850515211 

□ 

PUMP  SUBME 

164A1681 

84 

E 

840210081 

□ 

PUMP  SUBME 

164A1681 

84 

E 

840229141 

□ 

PUMP  SUBME 

164A1681 

84 

E 

840522171 

□ 

PUMP  SUBME 

164A1681 

84 

:  E 

840611141 

□ 

PUMP  SUBME 

164A1681 

83 

E 

830523171 

□ 

PUMP  SUBME 

164A1681 

83 

E 

830523101 

□ 

PUMP  SUBME 

164A1681 

83 

E 

821027191 

□ 

PUMP  SUBME 

164A1681 

83 

E 

821110021 

□ 

PUMP  SUBME 

164A1681 

83 

E 

821108051 

□ 

PUMP  SUBME 

164A1681 

83 

E 

830425201 

□ 

PUMP  SUBME 

164A1681 

83 

E 

830203111 

□ 

PUMP  SUBME 

164A1681 

83 

E 

830216101 

□ 

PUMP  SUBME 

164A1681 

83 

E 

830727091 

□ 

PUMP  SUBME 

164A1681 

83 

E 

830810021 

□ 

PUMP  SUBME 

164A1681 

83 

E 

830817111 

□ 

PUMP  SUBME 

164A1681 

82 

E 

820920201 

□ 

PUMP  SUBME 

164A1681 

82 

E 

820506061 

□ 

PUMP  SUBME 

164A1681 

82 

E 

820615021 

□ 

PUMP  SUBME 

164A1681 

82 

E 

820119091 

□ 

PUMP  SUBME 

164A1681 

82 

E 

820903031 

□ 

PUMP  SUBME 

164A1681 

81 

E 

810805071 

□ 

PUMP  SUBME 

164A1681 

81 

E 

810825221 

□ 

PUMP  SUBME 

164A1684 

84 

E 

840613121 

□ 

MANIFOLD  A 

17014002 

86 

E 

860429171 

□ 

PUMP  SUBME 

1C641 

90 

E 

900130161 

□ 

PUMP  SUBME 

1C641 

90 

E 

891128201 

□ 

PUMP  SUBME 

1C641 

90 

E 

891030111 

□ 

B-135 


UH-1  Accident  Records 


Component:  FUELSYST 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

FILTERASSY 

2040407605 

82 

E 

820312121 

□ 

FILTERASSY 

2040407605 

82 

E 

811004021 

□ 

PUMP  SUBME 

2040606075 

86 

E 

851011071 

□ 

SWITCH 

2040606545 

85 

E 

850730051 

□ 

SWITCH 

2040606545 

84 

E 

840724161 

□ 

SWITCH 

2040606545 

83 

E 

830202141 

□ 

SWITCH 

2040606545 

82 

E 

820818071 

□ 

VALVE 

2040616891 

83 

E 

821004151 

□ 

VALVE 

2040616891 

81 

E 

801015051 

□ 

VALVE 

2040616891 

82 

A 

820908021 

□ 

VALVE 

2040625203 

85 

E 

850719161 

□ 

HOSE  ASSY 

2040626873 

81 

E 

810711061 

□ 

PUMP  SUBME 

2050406063 

85 

E 

850326211 

□ 

PUMP  SUBME 

205060605 

86 

E 

860908071 

□ 

PUMP  SUBME 

205060606 

82 

E 

820706121 

□ 

PUMP  SUBME 

205060606 

82 

E 

811105051 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606061 

82 

E 

820924091 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

90 

E 

900306051 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

90 

E 

900226091 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

90 

E 

891106091 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

90 

E 

900711071 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

90 

E 

900508031 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

89 

E 

890209161 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

89 

E 

890216111 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

89 

E 

881215121 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

88 

E 

880519111 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

88 

E 

880621051 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

88 

E 

880426071 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

88 

E 

871021071 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

88 

E 

871028061 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

88 

E 

871026031 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

88 

E 

880111121 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

87 

E 

861110081 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

87 

E 

861027061 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

87 

E 

870218031 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

87 

E 

870717071 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

87 

E 

870831041 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

86 

E 

851018131 

□ 

B-136 
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Component:  FXJELSYST 


Number 


PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 


2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 


FyIaMC  I  Case  Number 


860927051  □  I 

860916131  o 
860321211  o 
860316031  o 
860303111  o 
860206091  □ 

850305061  n 
850308141  o 
850220111  □ 

850225161  □ 

850226101  □ 

850112051  □ 

850114121  □ 

841126021  □ 

841115161  o 
850315021  □ 

850417011  □ 

850401101  □ 

850523051  o 
850513011  □ 

850530031  □I 
850723051  □! 

841107091  □ 

841102071  □ 

831116051  □ 

840312081  □ 

840126021  □ 

831122071  □ 

831120061  □ 

831130081  □ 

840501041  □ 

840423031  □ 

840510151  □ 

840319131  □ 

840229021  □ 

840829131  □ 

840627201  □ 

840816181  □ 


UH-1  Accident  Records 


Component:  FUELSYST 


Number 


PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 


2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 

2050606063 


FY|AMC|  Case  Number 


840813151  □I 
840601081  □ 
840516111  □ 
831003111  □ 
840307261  □ 
840120151  □ 
840213131  □ 
840206081  □ 
840223051  □ 
840110061  □ 
830526161  □ 
830625051  □ 
830612081  □ 
830711031  □ 
821006111  □ 
821014071  □ 
830917071  □  I 
830913071  □ 
830908141  □ 
830126101  □ 
830125031  □ 
830128061  □ 
830203101  □ 
821213151  □ 
821101071  □ 
821106111  □ 
821115101  □ 
821122081  □ 
830425141  □ 
830512121  □ 
830405091  □ 
830207021  □ 
830211021  □ 
830217151  □ 
830301051  □ 
830228051  □ 
830321031  □ 
830420061  □ 
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B-139 


UH~1  Accident  Records 


^Component:  FUELSYST 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

PUMP  SUBME 

2050606063 

81 

E 

801204161 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

81 

E 

801216121 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

81 

E 

801216211 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

81 

E 

810119051 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

81 

E 

801019081 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

81 

E 

801022111 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

81 

E 

801101061 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

81 

E 

801101041 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

81 

E 

801119201 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

81 

E 

810227021 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

81 

E 

810304111 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

81 

E 

810416221 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

81 

E 

810406071 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

81 

E 

810307051 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

81 

E 

810327071 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

81 

E 

810322051 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

81 

E 

810908111 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

81 

E 

810831051 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

81 

E 

810601031 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

81 

E 

810626031 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606063 

81 

E 

810619051 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606065 

85 

E 

850214061 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606065 

81 

E 

801119041 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606075 

90 

E 

900315131 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606075 

90 

E 

900314071 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606075 

90 

E 

891128031 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606075 

90 

E 

891214161 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606075 

90 

E 

900920061 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606075 

90 

E 

900708021 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606075 

90 

E 

900605181 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606075 

90 

E 

900529071 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606075 

90 

E 

900517141 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606075 

90 

E 

900516071 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606075 

90 

E 

900411141 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606075 

90 

E 

900411131 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606075 

89 

E 

881003031 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606075 

89 

E 

881122131 

□ 

PUMP  SUBME 

2050606075 

89 

E 

881122111 

□ 

B-140 


UH-1  Accident  Records 


B-141 


UH-1  Accident  Records 


Component:  FUELSYST 


Part 


Number 


FYlAMCi  Case  Number 


PUMP  SUBME 

2050606075 

84 

PUMP  SUBME 

2050606075 

83 

PUMP  SUBME 

2050606075 

83 

PUMP  SUBME 

2050606075 

83 

PUMP  SUBME 

2050606075 

83 

PUMP  SUBME 

2050606075 

83 

PUMP  SUBME 

2050606075 

83 

PUMP  SUBME 

2050606075 

83 

PUMP  SUBME 

2050606075 

83 

PUMP  SUBME 

2050606075 

83 

PUMP  SUBME 

2050606075 

82 

PUMP  SUBME 

2050606075 

82 

PUMP  SUBME 

2050606075 

82 

PUMP  SUBME 

2050606075 

82 

PUTVIP  SUBME 

2050606075 

82 

PUMP  SUBME 

2050606075 

82 

PUMP  SUBME 

2050606075 

82 

PUMP  SUBME 

2050606075 

82 

PUMP  SUBME 

2050606075 

82 

PUMP  SUBME 

2050606075 

82 

PUMP  SUBME 

2050606075 

81 

PUMP  SUBME 

2050606075 

81 

PUMP  SUBME 

2050606075 

81 

PUMP  SUBME 

2050606075 

88 

PUMP  SUBME 

2050606083 

82 

VALVE  GATE 

2050606123 

90 

VALVE GATE 

2050606123 

89 

VALVE  GATE 

2050606123 

87 

VALVE  GATE 

2050606123 

86 

VALVE  GATE 

2050606123 

85 

VALVE  GATE 

2050606123 

81 

SWITCH 

2050606133 

83 

FLAPPER  VA 

2050606661 

87 

FLAPPER  VA 

2050606661 

87 

FLAPPER  VA 

2050606661 

82 

SWITCH 

205061355 

82 

TRANSMITTE 

20506163313 

90 

TRANSMITTE 

20506163313 

90 

840223301  □I 
830528021  □ 
830908091  □ 
830129061  □ 
830421111  □ 
830504211  □ 
830316031  □ 
830209101  □ 
830615231  □ 
830823131  □ 
820823101  □ 
820624081  □ 
820713021  □ 
820309131  □ 
820521111  □ 
811210131  □ 
811124071  □ 
820128111  □ 
820812241  □ 
820711071  □ 

801121121  □  I 
810108161  □ 
810623011  □ 
880321011  □ 
820212051  □ 
891026091  □ 
881118061  □ 
870502041  □ 
860224061  □ 
841208021  □ 
810306131  □ 
830727121  □ 
861003221  □ 
870316061  □ 
820615191  □ 
820923041  □ 
900716131  □ 
900425051  □ 


B-142 


UH-1  Accident  Records 


Component:  FUELSYST 


Part 

Number 

FY 

AMC 

1  Case  Number 

TRANSMITTE 

20506163313 

90 

E 

900529151 

□ 

TRANSMITTE 

20506163313 

89 

E 

890927061 

□ 

TRANSMITTE 

20506163313 

88 

E 

880304141 

□ 

TRANSMITTE 

20506163313 

84 

E 

840417161 

□ 

TRANSMITTE 

20506163313 

83 

E 

830314061 

□ 

TRANSMITTE 

20506163313 

83 

E 

830411071 

□ 

TRANSMITTE 

20506163313 

82 

E 

820922161 

□ 

TRANSMITTE 

20506163313 

85 

A 

841114011 

□ 

TRANSMITTE 

20506163317 

89 

E 

890921191 

□ 

TRANSMITTE 

20506163317 

86 

E 

851204141 

□ 

TRANSMITTE 

20506163319 

86 

E 

860307041 

□ 

TRANSMITTE 

20506163319 

83 

E 

830222161 

□ 

TRANSMITTE 

20506163319 

82 

E 

811119111 

□ 

TRANSMITTE 

20506163319 

88 

A 

880321011 

□ 

TRANSMITTE 

20506163319 

85 

A 

841114011 

□ 

PUMP  ASSY 

2050616341 

89 

E 

890705041 

□ 

PUMP  ASSY 

2050616341 

85 

E 

850925081 

□ 

PUMP  ASSY 

2050616341 

84 

E 

840320111 

□ 

PUMP  ASSY 

2050616341 

83 

E 

830907011 

□ 

PUMP  ASSY 

2050616341 

82 

E 

820719021 

□ 

SWITCH 

2050616355 

90 

E 

900517141 

□ 

SWITCH 

2050616355 

89 

E 

890419111 

□ 

SWITCH 

2050616355 

88 

E 

880107071 

□ 

SWITCH 

2050616355 

88 

E 

880712131 

□ 

SWITCH 

2050616355 

87 

E 

870930051 

□ 

SWITCH 

2050616355 

86 

E 

860131091 

□ 

SWITCH 

2050616355 

85 

E 

841018111 

□ 

SWITCH 

2050616355 

84 

E 

840504011 

□ 

SWITCH 

2050616355 

84 

E 

840504011 

SWITCH 

2050616355 

84 

E 

840629101 

□ 

SWITCH 

2050616355 

83 

E 

830422081 

□ 

SWITCH 

2050616355 

83 

E 

830430051 

□ 

SWITCH 

2050616355 

82 

E 

820204081 

□ 

SWITCH 

2050616355 

82 

E 

820601111 

□ 

SWITCH 

2050616355 

82 

E 

820920091 

□ 

SWITCH 

2050616355 

82 

E 

820528031 

□ 

SWITCH 

2050616355 

81 

E 

801218061 

□ 

SWITCH 

2050616355 

81 

E 

810417011 

□ 

UH-1  Accident  Records 


Component:  FUELSYST 


Number 


SWITCH 
VALVE 
TANK  FUEL 
FITTING 
HOSE  ASSY 
HOSE  ASSY 
HOSE  ASSY 
HOSE  ASSY 
HOSE  ASSY 
HOSE  ASSY 
HOSE  ASSY 
HOSE  ASSY 
HOSE  ASSY 
COUPLING  A 
UNION 
VALVE 
HOSE  ASSY 
HOSE  ASSY 
HOSE  ASSY 
VALVE  CHEC 
VALVE  CHEC 
VALVE  CHEC 
VALVE  CHEC 
VALVE  CHEC 
VALVE  CHEC 
VALVE  CHEC 
VALVE  CHEC 
TANK  FUEL 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 


2050616355 

2050625651 

20506263511 

2050626431 

20506265011 

20506265011 

20506265011 

20506265011 

20506265013 

20506265013 

20506265013 

2050626509 

2050626509 

2050626511 

2050626521 

2050626561 

2050626661 

2050626661 

2050626983 

20506360111 

20506360111 

20506360111 

20506360111 

20506360111 

20506360111 

20506360111 

20506360111 

2050636062 

2050656063 

2050806063 

206062628 

206062687101 

206062687101 

206062687101 

206062687101 

206062687101 

206062687101 

206062687101 


FYlAMCl  Case  Number 


810910191  □I 
860905081  □ 
850830011  □ 
830405041  □ 
860730071  □ 
860627061  □ 
801118021  □ 
810807081  □ 
860709031  □ 
860905021  □ 
830222071  □ 
880810081  □ 
860611271  □ 
870222021  □ 
850820191  □ 
870923091  □ 
900913031  □ 
810407101  □ 
850410061  □ 
890117011  □ 

880821021  □  I 

870411041  □  I 
860126051  □ 
860203171  □ 
841012211  □ 
850723151  □ 
801222031  □ 
850916151  □ 
840720071  □ 
850502051  □ 
830923111  □ 
900205131  □ 
900123151  □ 
900123141  □ 
900125151  □ 
900205141  □ 
900215031  □ 
900214031  □ 


UH-1  Accident  Records 


VH-l  Accident  Records 


^Component:  FUELSYST 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

PUMP  SUBME 

206062687101 

89 

E 

890421111 

□ 

PUMP  SUBME 

206062687101 

89 

E 

890504061 

□ 

PUMP  SUBME 

206062687101 

89 

E 

890504051 

□ 

PUMP  SUBME 

206062687101 

89 

E 

890505071 

□ 

PUMP  SUBME 

206062687101 

89 

E 

890504071 

□ 

PUMP  SUBME 

206062687101 

89 

E 

890314121 

□ 

PUMP  SUBME 

206062687101 

89 

E 

890419101 

□ 

PUMP  SUBME 

206062687101 

89 

E 

890406141 

□ 

PUMP  SUBME 

206062687101 

89 

E 

890408061 

□ 

PUMP  SUBME 

206062687101 

89 

E 

890408041 

□ 

PUMP  SUBME 

206062687101 

89 

E 

890407051 

□ 

PUMP  SUBME 

206062687101 

89 

E 

890411081 

□ 

PUMP  SUBME 

206062687101 

89 

E 

890417171 

□ 

PUMP  SUBME 

206062687101 

89 

E 

890417071 

□ 

PUMP  SUBME 

206062687101 

89 

E 

890831131 

□ 

PUMP  SUBME 

206062687101 

89 

E 

890905081 

□ 

PUMP  SUBME 

206062687101 

89 

E 

890913111 

□ 

PUMP  SUBME 

206062687101 

89 

E 

890830101 

□ 

PUMP  SUBME 

206062687101 

89 

E 

890927111 

□ 

PUMP  SUBME 

206062687101 

89 

E 

890913151 

□ 

PUMP  SUBME 

206062687101 

89 

E 

890728121 

□ 

PUMP  SUBME 

206062687101 

89 

E 

890725101 

□ 

PUMP  SUBME 

206062687101 

89 

I  E 

890721071 

□ 

PUMP  SUBME 

206062687101 

89 

i  E 

890624011 

□ 

PUMP  SUBME 

206062687101 

88 

E 

880610041 

□ 

PUMP  SUBME 

206062687101 

88 

E 

880607211 

□ 

PUMP  SUBME 

206062687101 

88 

E 

880307191 

□ 

PUMP  SUBME 

206062687101 

88 

E 

880913121 

□ 

PUMP  SUBME 

206062687101 

88 

E 

880115101 

□ 

PUMP  SUBME 

206062687101 

87 

E 

861229031 

□ 

PUMP  SUBME 

206062687101 

87 

E 

870603021 

□ 

PUMP  SUBME 

206062687101 

87 

E 

870508181 

□ 

CAP  AND  AD 

2090606515 

81 

E 

810113191 

□ 

COCK  POPPE 

2090606555 

89 

E 

890923061 

□ 

COCK  POPPE 

2090606555 

87 

E 

861204041 

□ 

COUPLING  A 

2090606921 

89 

E 

881229051 

□ 

COUPLING  A 

2090606921 

89 

E 

881130031 

□ 

COUPLING  A 

2090606921 

87 

mMMMBC 

E 

870501051 

□ 

B-146 


UH-1  Accident  Records 


^Component:  FUELSYST 

I 

Number 

FY 

AMC 

j  Case  Number 

1  COUPLING  A 

2090606921 

86 

E 

851103071 

□ 

1  COUPLING  A 

2090606921 

86 

E 

860824061 

□ 

1  COUPLING  A 

2090606921 

86 

E 

860423151 

□ 

1  COUPLING  A 

2090606921 

84 

E 

840911041 

□ 

COUPLING  A 

2090606921 

81 

E 

810825191 

□ 

COUPLING  A 

2090606921 

81 

E 

810714021 

□ 

SWITCH 

2120606025 

85 

E 

850307141 

□ 

i  PUMPSUBME 

2150609993705 

84 

E 

840301161 

□ 

SWITCH 

250F172 

81 

E 

810117021 

□ 

SOLENOID 

25820153 

90 

E 

900308011 

□ 

SOLENOID 

25820153 

88 

E 

880604021 

□ 

CARTRIDGE 

2C273 

89 

E 

881129141 

□ 

CARTRIDGE 

2C273 

86 

E 

860604111 

□ 

CARTRIDGE 

2C273 

85 

E 

841121101 

□ 

CARTRIDGE 

2C273 

85 

E 

841106091 

□ 

1  COUPLING  H 

375510 

85 

E 

841002111 

□ 

COUPLING  H 

375510 

84 

E 

840122051 

□ 

HOSE  ASSY 

3996549002 

89 

E 

890921081 

□ 

SWITCH 

40210 

90 

E 

891025061 

□ 

VALVE  FUEL 

42C42603 

83 

E 

830427171 

□ 

GEARSHAFT 

45102 

85 

E 

850113031 

□ 

GEARSHAFT 

45102 

84 

E 

831227051 

□ 

VALVE 

475062NWPS 

83 

E 

830323071 

□ 

VALVE 

475C62NWPS 

89 

E 

881119011 

□ 

VALVE 

475C62NWPS 

88 

E 

880427071 

□ 

KEY,  MACHI 

476312161 

82 

E 

820111081 

□ 

VALVE  CHEC 

48880114 

82 

E 

820825131 

□ 

PUMP  SUBME 

5050606063 

85 

E 

850515101 

□ 

PUMP  SUBME 

60351E 

90 

E 

900318021 

□ 

PUMP  SUBME 

60351E 

90 

E 

900327061 

□ 

PUMP  SUBME 

60351E 

90 

E 

900529011 

□ 

PUMP  SUBME 

60351E 

89 

E 

890502051 

□ 

PUMP  SUBME 

60351E 

89 

E 

890403111 

□ 

PUMP  SUBME 

60351E 

89 

E 

890909121 

□ 

PUMP  SUBME 

60351E 

89 

E 

890812031 

□ 

PUMP  SUBME 

60351E 

88 

^  E 

880318011 

□ 

PUMP  SUBME 

60351E 

88 

i  E 

871211091 

□ 

HOSE  ASSY 

70010J000A180 

90 

1  E 

900312071 

□ 

B-147 


UH-1  Accident  Records 


Component:  FUELSYST 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

HOSE  ASSY 

70010J000A180 

87 

E 

870113101 

□ 

HOSE  ASSY . 

70010I000T164 

87 

E 

870213051 

□ 

HOSE  ASSY 

70010K(X)0H154 

83 

E 

830318121 

□ 

HOSE  ASSY 

70018F0(X)D216 

87 

E 

870427181 

□ 

HOSE  ASSY 

70052K006A2360 

87 

E 

870309081 

□ 

LINE 

7010K029213T 

83 

E 

830912041 

□ 

LATCH  TOOL 

7450091 

82 

E 

820419031 

□ 

LATCH 

750009 

83 

E 

821122111 

□ 

TRANSMUTE 

770915G51 

84 

E 

840614101 

□ 

COUPLING  H 

AE%312J 

81 

E 

810219181 

□ 

COUPLING  A 

AE963855 

86 

E 

860716031 

□ 

COUPLING  A 

AE96385J 

89 

E 

881018041 

□ 

COUPLING  A 

AE96385J 

82 

E 

820110011 

□ 

COUPLING  A 

AE96385J 

81 

E 

810818071 

□ 

NIPPLE 

AN83260 

85 

E 

841029121 

□ 

TTUBE 

AN938D8 

89 

E 

890512081 

□ 

ELBOW  BOSS 

AN939D10 

89 

E 

890203041 

□ 

CABLE  SPEC 

BB20479 

82 

E 

820222161 

□ 

POPPET  VAL 

C426033 

82 

E 

820708091 

□ 

COUPLING  A 

CW11601 

84 

E 

840605071 

□ 

FILTERASSY 

JN141600B 

86 

E 

860903031 

□ 

SWITCH 

M52951204 

86 

E 

860823101 

□ 

HOSE  ASSY 

M837961H280E 

90 

E 

900706041 

□ 

PACKING  PR 

MS23513011 

84 

E 

840222031 

□ 

ELBOW 

MS243944 

89 

E 

881107061 

□ 

ELBOW 

MS24396D4 

82 

E 

811019041 

□ 

SWITCH 

MS2466023D 

82 

E 

820723091 

□ 

SWITCH 

MS2466023G 

87 

E 

870715101 

□ 

SWITCH 

MS2466023G 

86 

E 

851208081 

□ 

SWITCH 

MS2466023G 

85 

E 

841102031 

□ 

SWITCH 

MS2466023G 

83 

E 

821107051 

□ 

SWITCH 

MS2466223G 

85 

E 

841208021 

□ 

TRANSMITTE 

MS280051 

90 

E 

900823141 

□ 

TRANSMITTE 

MS280051 

90 

E 

900816011 

□ 

TRANSMITTE 

MS280051 

88 

E 

880607181 

□ 

TRANSMITTE 

MS280051 

88 

E 

880628011 

□ 

TRANSMITTE 

MS280051 

86 

E 

860106121 

□ 

TRANSMITTE 

MS280051 

86 

E 

860205031 

□ 

B-148 


UH-1  Accident  Records 


Component:  FUELSYST 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

TRANSMUTE 

MS280051 

85 

E 

850820021 

□ 

TRANSMUTE 

MS280051 

83 

E 

830204131 

□ 

TRANSMUTE 

MS280051 

83 

E 

830503071 

□ 

TRANSMUTE 

MS280051 

82 

E 

820525101 

□ 

TRANSMUTE 

MS280051 

81 

E 

801105201 

□ 

PACKING 

MS2951204 

85 

E 

850922021 

□ 

PACKING 

MS2951210 

88 

E 

871116081 

□ 

PACKING 

MS2951210 

85 

E 

841213081 

□ 

PACKING 

MS2951210 

85 

E 

850725051 

□ 

PACKING 

MS29513021 

85 

E 

850922021 

□ 

PACKING 

MS29513237 

90 

E 

900411151 

□ 

PACKING 

MS295 13237 

90 

E 

900624051 

□ 

PACKING 

MS29513255 

82 

E 

820117071 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8(X)0E190C 

86 

E 

851206131 

□ 

FILTERASSY 

MS8000J220C 

86 

E 

860925181 

□ 

LINE 

MS870282216A 

89 

E 

890705051 

□ 

HOSE  ASSY 

MS87028E123A 

89 

E 

890417021 

□ 

HOSE  ASSY 

MS87028E216A 

84 

E 

840510161 

□ 

HOSE  ASSY 

MS87028E216A 

81 

E 

801008261 

□ 

HOSE  ASSY 

MS87028E216A 

81 

E 

801008251 

□ 

HOSE  ASSY 

MS87028E216A 

81 

E 

801008231 

□ 

HOSE  ASSY 

MS87028E216A 

81 

E 

801008221 

□ 

HOSE  ASSY 

MS87028E216A 

81 

E 

801008211 

□ 

HOSE  ASSY 

MS87028E216A 

81 

E 

801008201 

□ 

HOSE  ASSY 

MS87028E216A 

81 

E 

801008161 

□ 

HOSE  ASSY 

MS87028G210A 

81 

E 

810323131 

□ 

HOSE  ASSY 

MS87028H090A 

87 

E 

870414021 

□ 

HOSE  ASSY 

MS87028H090A 

85 

E 

841003051 

□ 

HOSE  ASSY 

MS87028H090A 

82 

E 

820615141 

□ 

HOSE  ASSY 

MS87028H175A 

86 

E 

860811131 

□ 

HOSE  ASSY 

MS87028H280C 

84 

E 

840720161 

□ 

HOSE  ASSY 

MS87028H280C 

83 

E 

830813021 

□ 

HOSE  ASSY 

MS87028H280C 

83 

E 

830830221 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8708E216A 

83 

E 

821025051 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

85 

E 

850613101 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

84 

E 

840521251 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

83 

E 

830927031 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

83 

E 

830901031 

□ 

. 

. 

. 

. 

. 

B-149 


UH-1  Accident  Records 


Component:  FUELSYST 


Number 


ELBOW 
FELTERASSY 
FITTING 
FITTING 
FITTING 
FLAPPER  VA 
HOSE  ASSY 
HOSE  ASSY 
HOSE  ASSY 
HOSE  ASSY 
HOSE  ASSY 
HOSE  ASSY 
HOSE  ASSY 
HOSE  ASSY 
HOSE  ASSY 
LINE 
LINE 
LINE 

PACKING  PR 
PACKING  PR 
PACKING  PR 
PACKING  PR 
PACKING  PR 
PACKING  PR 
PACKING  PR 
PROBE 
PUMP  ASSY 
PUMP  ASSY 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 


NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 

NOTREC 


FYlAMCf  Case  Number 


900709021  □  1 
840907041  □ 
900722031  □ 
860815191  □ 
821206151  □ 
820812201  □ 
900716041  □ 
900212091  □ 
890110051  □ 
890501021  □ 
890403011  □ 
890319071  □ 
880227021  □ 
860619121  □ 
860317171  □ 
860317161  □ 
850226191  □ 
850121031  □ 
880125021  □ 
880415011  □ 
860120011  □ 
850508051  □ 
830826031  □ 
801028061  □ 
810822011  □ 
860815231  □ 
830319041  □ 
810612231  □ 
881020091  □ 
890207221  □ 
890917021  □ 
890103071  □ 
880713181  □ 
861214031  □ 
870716051  □ 
870519041  □ 
860703081  □ 
860909111  □ 


B-150 


UH-1  Accident  Records 


Component:  FUELSYST 

- 1 

Part 

Number 

FY 

AMC 

- - - - 1 

1  Case  Number  | 

PUMP  SUBME 

NOTREC 

86 

E 

860602131 

□ 

PUMP  SUBME 

NOTREC 

86 

E 

860708061 

□ 

PUMP  SUBME 

NOTREC 

85 

E 

850203081 

□ 

PUMP  SUBME 

NOTREC 

85 

E 

850305051 

□ 

PUMP  SUBME 

NOTREC 

85 

E 

850924111 

□ 

PUMP  SUBME 

NOTREC 

85 

E 

850903041 

□ 

PUMP  SUBME 

NOTREC 

84 

E 

840620111 

□ 

PUMP  SUBME 

NOTREC 

84 

E 

840617071 

□ 

PUMP  SUBME 

NOTREC 

84 

E 

831020061 

□ 

PUMP  SUBME 

NOTREC 

84 

E 

831025171 

□ 

PUMP  SUBME 

NOTREC 

84 

E 

840127051 

□ 

PUMP  SUBME 

NOTREC 

84 

E 

840306231 

□ 

PUMP  SUBME 

NOTREC 

83 

E 

821023031 

□ 

PUMP  SUBME 

NOTREC 

83 

E 

830814041 

□ 

PUMP  SUBME 

NOTREC 

82 

E 

811209171 

□ 

PUMP  SUBME 

NOTREC 

82 

E 

820912091 

□ 

PUMP  SUBME 

NOTREC 

82 

E 

820701091 

□ 

PUMP  SUBME 

NOTREC 

81 

E 

801007131 

□ 

PUMP  SUBME 

NOTREC 

81 

E 

801002051 

□ 

PUMP  SUBME 

NOTREC 

81 

E 

801119251 

□ 

PUMP  SUBME 

NOTREC 

81 

E 

810824021 

□ 

PUMP  SUBME 

NOTREC 

81 

E 

810810101 

□ 

RELAY 

NOTREC 

87 

E 

870715151 

□ 

SCREEN 

NOTREC 

84 

E 

840227121 

□ 

SUMP  DRAIN 

NOTREC 

84 

E 

840920101 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

90 

E 

900130171 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

83 

E 

830412031 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

83 

E 

830411111 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

83 

E 

821209161 

□ 

TRANSMITTE 

NOTREC 

86 

E 

860930091 

□ 

TRANSMITTE 

NOTREC 

85 

E 

850919041 

□ 

TRANSMITTE 

NOTREC 

85 

E 

850806091 

□ 

TRANSMITTE 

NOTREC 

84 

E 

840606031 

□ 

VALVE 

NOTREC 

86 

E 

860811151 

□ 

VALVE 

NOTREC 

81 

E 

801106021 

□ 

VALVE 

NOTREC 

81 

E 

810421081 

□ 

WIRE 

NOTREC 

90 

E 

900109201 

□ 

WIRE 

NOTREC 

90 

E 

900209031 

□ 

B-151 


UH-1  Accident  Records 


Component:  F^UELSYST 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

WIRE 

NOTREC 

90 

E 

900207011 

□ 

WIRE 

NOTREC 

89 

E 

890406191 

□ 

WIRE 

NOTREC 

89 

E 

890629081 

□ 

WIRE 

NOTREC 

88 

E 

880923011 

□ 

WIRE 

NOTREC 

88 

E 

880718051 

□ 

WIRE 

NOTREC 

87 

E 

870326041 

□ 

WIRE 

NOTREC 

87 

E 

870325071 

□ 

WIRE 

NOTREC 

86 

E 

860119031 

□ 

WIRE 

NOTREC 

85 

E 

850826041 

□ 

WIRE 

NOTREC 

85 

E 

850219081 

□ 

WIRE 

NOTREC 

84 

E 

840227121 

□ 

WIRE 

NOTREC 

84 

E 

840227111 

□ 

WIRE 

NOTREC 

84 

E 

840510171 

□ 

WIRE 

NOTREC 

84 

E 

840112071 

□ 

WIRE 

NOTREC 

82 

E 

820420051 

□ 

WIRE 

NOTREC 

82 

E 

820608061 

□ 

WIRE 

NOTREC 

82 

E 

811028121 

□ 

WIRE 

NOTREC 

82 

E 

820303061 

□ 

WIRE 

NOTREC 

81 

E 

810306101 

□ 

WIRE 

NOTREC 

81 

E 

810616041 

□ 

VALVE  FUEL 

P13389 

82 

E 

820623011 

□ 

PUMP  SUBME 

RG 122400 

85 

E 

850928031 

□ 

PUMP  SUBME 

RG 122400 

84 

E 

840629011 

□ 

PUMP  SUBME 

RG  122400 

83 

E 

821001041 

□ 

PUMP  SUBME 

RG122400D 

88 

E 

880822081 

□ 

PUMP  SUBME 

RG  122401 

81 

E 

810415081 

□ 

PUMP  SUBME 

RG12240D 

86 

E 

851011061 

□ 

PUMP  SUBME 

RG12240D 

86 

E 

860930111 

□ 

PUMP  SUBME 

RG12240D 

86 

E 

860108131 

□ 

PUMP  SUBME 

RG12240D 

85 

E 

850206011 

□ 

PUMP  SUBME 

RG12240D 

85 

E 

850312101 

□ 

PUMP  SUBME 

RG12240D 

85 

E 

850616061 

□ 

PUMP  SUBME 

RG12240D 

85 

E 

850620091 

□ 

PUMP  SUBME 

RG12240D 

85 

E 

850802021 

□ 

PUMP  SUBME 

RG12240D 

85 

E 

841026011 

□ 

PUMP  SUBME 

RG12240D 

84 

E 

840213101 

□ 

PUMP  SUBME 

RG12240D 

84 

E 

840131051 

□ 

PUMP  SUBME 

RG12240D 

84 

E 

840905111 

□ 

B-152 
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UH-1  Accident  Records 


Component:  FUELSYST 


Number 


PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 
PUMP  SUBME 


RG12240D 

RG12240D 

RG12240D 

RG12240D 

RG12240D 

RG12240D 

RG12240D 

RG12240D 

RG12240D 

RG12240D 

RG12240D 

RG12240D 

RG12240D 

RG12240D 

RG12240D 

RG12240D 

RG12240D 

RG12240D 

RG12240D 

RG12240D 

RG12240D 

RG12240D 

RG12240D 

RG12240D 

RG12240D 

RG12240D 

RG12240D 

RG12240D 

RG12240D 

RG12240D 

RG12240D 

RG12240D 

RG1224D1 

RG12470 

RG 12470 

RG12470 

RG12470 

RG  12470 


FYlAMCj  Case  Number 


811112121  □I 

820608031  □ 

820504031  □ 

810708191  □ 

810625071  □ 

801008061 
810817111  □ 

810129131  □ 

810305231  □ 

810306221  □ 

810227101  □ 

810222011  □I 

810312161  □  I 
810411081  □  I 
810402101  □ 

801205091  □ 

810109091  □ 

801118231  □ 

801121071  □ 

801112131  □ 

801105211  □ 

801014101  □ 

801011021  □ 
801022241  □ 

810420091  □ 

810320191  □ 

801002091  □ 

810424181  □ 

810522121  □ 

810521151  □ 

810630151  D 
810623031  □ 

850814081  □ 

900618181  □ 

881101101  □ 
890622211  □ 

880615171  □ 

880708121  □ 


B-154 


UH-1  Accident  Records 


VH-I  Component  Analysis 


Component:  HYDRAULIC 


Part 


ACOJMULATO 


ACTUATOR 


CLAMP 


CONNECTOR 


COUPLING 


DRIVE  ROD 


1981  1982  1983  i  1984  1985  1986  1987  1988  \  1989 


ELBOW 


FILTER 


FITTING 


HOSE  ASSY 


HYDRAULIC 


INDICATOR 


LOCKNUT 


MANIFOLD  A 


NIPPLE  TUB 


PACKING 


PACKING  PR 


PUMP  AXIAL 


REDUCER  TU 


RESERVOIR 


SERVO  CYLI 


1990  Total 


1 

1 

i  1 

2 

.12 

.13 

1  .13 

.28 

1 

1  1 

1 

.12 

1 

.14 

11 

11 

8 

5 

1.34 

1.47 

1.06 

.71 

1 

3 

.14 

.43 

3 

1 

.42 

.14 

8 

8 

1.13 

1.15 

B-156 


VH-l  Component  Analysis 


Component:  HYDRAULIC 


Part 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

Total 

SWITCH 

HI 

El 

24 

3.17 

28 

3.97 

16 

2.31 

9 

1.27 

1 

1.01 

8 

1.14 

6 

.88 

18 

2.74 

120 

1.67 

SWITCH  PRE 

. 

42 

5.13 

. A 

33 

4.42 

16 

2.11 

6 

.85 

1 

.14 

9 

1.27 

2 

.29 

4 

.57 

. 4 

2 

.29 

m 

119 

1.66 

TEE  TUBE 


TR  SERVO 


TRANSMTITE 


TUBE  ASSY 


1.47 

2.14 

1.19 

1.56 

1.01 

1  1.97 

1.01 

1 

1 

4 

3 

1 

1 

2 

.12 

.13 

.53 

.43 

.14 

.14 

.29 

VALVE  IRRE 


.29 

1  .46 

.21 

10 

i  10 

129 

1.47 

1  1.52 

1.8 

VALVE  RELI 


WASHER 


WASHER  PLA 


Total 


126 

1  146 

155 

i  15.38  1 

19.57  ! 

20.44 

139 

110 

100 

79 

139 

107 

92 

1193 

19.73 

15.88 

14.09  1 

1  11.36 

19.73 

15.7 

14 

16.64 

UH-1  Accident  Records 


Component:  HYDRAULIC 


Part  I  Number  IFYIAMCI  Case  Number 


WASHER 

105879 

85 

E 

850222041 

□ 

SWITCH 

1173872 

85 

E 

850904071 

□ 

HOSE  ASSY 

1240276D0133 

85 

E 

850628081 

□ 

HOSE  ASSY 

1240276D0133 

85 

E 

850526011 

□ 

HOSE  ASSY 

1240276D0133 

84 

E 

840208101 

□ 

HOSE  ASSY 

1240276D0133 

84 

E 

840623011 

□ 

HOSE  ASSY 

1240276IX)133 

82 

E 

811021111 

□ 

HOSE  ASSY 

1240276D0133 

81 

E 

810918031 

□ 

HOSE  ASSY 

1240386D0096 

89 

E 

890406021 

□ 

HOSE  ASSY 

124038600096 

86 

E 

860317181 

□ 

HOSE  ASSY 

1240386D0096 

82 

E 

811017051 

□ 

VALVE 

13027 

81 

E 

810109081 

□ 

SWITCH 

15148 

90 

E 

900416041 

□ 

SWITCH 

15148 

88 

E 

880714121 

□ 

PACKING 

1650004579844 

87 

E 

870213061 

□ 

TR  SERVO 

166023 

87 

E 

870617091 

□ 

TR  SERVO 

166023 

86 

E 

851017171 

□ 

TR  SERVO 

166023 

86 

E 

851022091 

□ 

TR  SERVO 

166023 

85 

E 

850821071 

□ 

TR  SERVO 

166023 

85 

E 

850415051 

□ 

TR  SERVO 

166023 

85 

E 

850523041 

□ 

TR  SERVO 

166023 

85 

E 

850215071 

□ 

TR  SERVO 

166023 

85 

E 

850307061 

□ 

TR  SERVO 

166023 

84 

E 

840312091 

□ 

TR  SERVO 

166023 

84 

E 

840130061 

□ 

TR  SERVO 

166023 

84 

E 

840308131 

□ 

TR  SERVO 

166023 

84 

E 

831019121 

□ 

TR  SERVO 

166023 

84 

E 

840613061 

□ 

TR  SERVO 

166023 

83 

E 

821109091 

□ 

TR  SERVO 

166023 

83 

E 

830914111 

□ 

TR  SERVO 

166023 

82 

E 

820928111 

□ 

VALVE  ASSY 

17019 

81 

E 

810919011 

□ 

HOSE 

174038600096 

88 

E 

880812041 

□ 

TUBE  ASSY 

2010761381 

86 

E 

860729051 

□ 

SERVO  CYLI 

2030760993 

90 

E 

891121071 

□ 

SERVO  CYLI 

2040010421 

86 

E 

860501031 

□ 

MANIFOLD  A 

2040403931 

88 

E 

880410011 

□ 

SERVO  CYLI 

204070529 

87 

E 

870222041 

□ 

UH-1  Accident  Records 


Component:  HYDRAULIC 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

SERVO  CYLI 

20407600511 

83 

E 

821205051 

□ 

PUMP 

2040760061 

88 

E 

880615121 

□ 

PUMP 

2040760061 

88 

^  E 

880728041 

□ 

PUMP 

2040760061 

86 

E 

860903131 

□ 

PUMP 

2040760061 

85 

E 

850721031 

□ 

ACTUATOR 

20407603111 

84 

E 

840425191 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760521 

81 

E 

810409011 

□ 

SERVO  CYLI 

2040760529 

88 

E 

871022141 

□ 

SERVO  CYLI 

2040760529 

88 

E 

871229061 

□ 

SERVO  CYLI 

2040760529 

88 

E 

880525011 

□ 

SERVO  CYLI 

2040760529 

88 

E 

880606131 

□ 

SERVO  CYLI 

2040760529 

87 

E 

870909141 

□ 

SERVO  CYLI 

2040760529 

87 

E 

861022091 

□ 

SERVO  CYLI 

2040760529 

86 

E 

851120041 

□ 

SERVO  CYLI 

2040760529 

86 

E 

860418071 

□ 

SERVO  CYLI 

2040760529 

86 

E 

860417011 

□ 

SERVO  CYLI 

2040760529 

86 

E 

851212091 

□ 

SERVO  CYLI 

2040760529 

85 

E 

850426051 

□ 

SERVO  CYLI 

2040760529 

85 

E 

850520061 

□ 

SERVO  CYLI 

2040760529 

83 

E 

830526131 

□ 

SERVO  CYLI 

2040760529 

83 

E 

830818091 

□ 

SERVO  CYLI 

2040760529 

82 

E 

820912031 

□ 

SERVO  CYLI 

2040760529 

82 

E 

820727041 

□ 

SERVO  CYLI 

2040760529 

82 

E 

820319071 

□ 

SERVO  CYLI 

2040760529 

82 

E  1 

820309021 

□ 

SERVO  CYLI 

2040760529 

82 

E 

820223181 

□ 

SERVO  CYLI 

2040760529 

82 

E 

820112111 

□ 

SERVO  CYLI 

2040760529 

82 

E 

811208191 

□ 

SERVO  CYLI 

2040760529 

82 

E 

811116191 

□ 

SERVO  CYLI 

2040760529 

81 

E 

810902191 

□ 

SERVO  CYLI 

2040760529 

81 

E 

801113021 

□ 

SERVO  CYLI 

2040760529 

81 

E 

801119161 

□ 

SERVO  CYLI 

2040760529 

81 

E 

810320211 

□ 

SERVO  CYU 

2040760529 

81 

E 

810820131 

□ 

SERVO  CYLI 

2040760529 

81 

E 

810705011 

□ 

SERVO  CYLI 

2040760529 

!  81 

E 

810716111 

□ 

SERVO  CYLI 

2040760529 

1  81 

E 

810626111 

□ 

TR  SERVO 

20407605311 

I  90 

E 

900711141 

□ 

B-159 


UH-1  Accident  Records 


Component:  HYDRAULIC 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

TR  SERVO 

20407605311 

89 

E 

890717231 

□ 

TR  SERVO 

20407605311 

89 

E 

890825011 

□ 

TR  SERVO 

20407605311 

89 

E 

890501061 

□ 

TR  SERVO 

20407605311 

89 

E 

890510101 

□ 

TR  SERVO 

20407605311 

89 

E 

881006071 

□ 

TR  SERVO 

20407605311 

89 

E 

881005131 

□ 

TR  SERVO 

20407605311 

89 

E 

881103161 

□ 

TR  SERVO 

20407605311 

89 

E 

890215111 

□ 

TR  SERVO 

20407605311 

89 

E 

890718161 

□ 

TR  SERVO 

20407605311 

88 

E 

871125071 

□ 

TR  SERVO 

20407605311 

88 

E 

871017051 

□ 

TR  SERVO 

20407605311 

88 

E 

871214141 

□ 

TR  SERVO 

20407605311 

88 

E 

880126201 

□ 

TR  SERVO 

20407605311 

88 

E 

880322111 

□ 

TR  SERVO 

20407605311 

88 

E 

880304091 

□ 

TR  SERVO 

20407605311 

88 

E 

880224161 

□ 

TR  SERVO 

20407605311 

88 

E 

880328201 

□ 

TR  SERVO 

20407605311 

88 

E 

880426081 

□ 

TR  SERVO 

20407605311 

88 

E 

880427121 

□ 

TR  SERVO 

20407605311 

88 

E 

880620041 

□ 

TR  SERVO 

20407605311 

88 

E 

880518111 

□ 

TR  SERVO 

20407605311 

88 

E 

880831071 

□ 

TR  SERVO 

20407605311 

88 

E 

880719061 

□ 

TR  SERVO 

20407605311 

87 

E 

870121101 

□ 

TR  SERVO 

20407605311 

86 

E 

860613081 

□ 

TR  SERVO 

20407605311 

86 

E 

851114181 

□ 

TR  SERVO 

20407605311 

86 

E 

851119141 

□ 

TR  SERVO 

20407605311 

86 

E 

860916121 

□ 

TR  SERVO 

20407605311 

86 

E 

860902101 

□ 

TR  SERVO 

20407605311 

85 

E 

850417051 

□ 

TR  SERVO 

20407605311 

85 

E 

850403221 

□ 

TR  SERVO 

20407605311 

85 

E 

850401111 

□ 

TR  SERVO 

20407605311 

85 

E 

850411071 

□ 

TR  SERVO 

20407605311 

85 

E 

850518091 

□ 

TR  SERVO 

20407605311 

85 

E 

841121111 

□ 

TR  SERVO 

20407605311 

85 

E 

850827101 

□ 

TR  SERVO 

20407605311 

84 

E 

840307241 

□ 

TR  SERVO 

20407605311 

84 

E 

831121141 

□ 

B-160 


UH-1  Accident  Records 


Component:  HYDRAULIC 


Part 

Number 

FY 

TR  SERVO 

20407605311 

84 

TR  SERVO 

20407605311 

84 

TR  SERVO 

20407605311 

83 

TR  SERVO 

20407605311 

83 

TR  SERVO 

20407605311 

83 

TR  SERVO 

20407605311 

83 

TR  SERVO 

20407605311 

83 

TR  SERVO 

20407605311 

83 

TR  SERVO 

20407605311 

83 

TR  SERVO 

20407605311 

83 

TR  SERVO 

20407605311 

83 

TR  SERVO 

20407605311 

83 

TR  SERVO 

20407605311 

83 

TR SERVO 

20407605311 

82 

TR  SERVO 

20407605311 

82 

TR  SERVO 

20407605311 

82 

TR  SERVO 

20407605311 

82 

TR  SERVO 

20407605311 

82 

TR  SERVO 

20407605311 

81 

TR  SERVO 

20407605311 

81 

TR  SERVO 

20407605311 

81 

TR  SERVO 

20407605311 

81 

TR  SERVO 

20407605311 

81 

TR  SERVO 

20407605311 

81 

TR  SERVO 

2040760535 

88 

TR  SERVO 

2040760535 

87 

TR  SERVO 

2040760535 

86 

TR  SERVO 

2040760535 

83 

VALVE  IRRE 

2040760551 

90 

VALVE  IRRE 

2040760551 

90 

VALVE  IRRE 

2040760551 

90 

VALVE  IRRE 

2040760551 

90 

VALVE  IRRE 

2040760551 

90 

VALVE  IRRE 

2040760551 

90 

VALVE  IRRE 

2040760551 

90 

VALVE  IRRE 

2040760551 

89 

VALVE  KRE 

2040760551 

89 

VALVE  IRRE 

2040760551 

89 

AMC 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 


Case  Number 

831208091  □ 

840223211  □ 

830105111  □ 

830104161  □ 

830125121  □ 

830123061  □ 

821020041  □ 

821027211  □ 

830216091  □ 

830215191  □ 

830804111  □ 

830525141  □ 

830629041  □i 

811110051  □  I 

820323151  □  I 

820917171  □I 

820917021  □ 

820807051  □ 

810408021  □I 

810329021  □ 

810130161  □ 

810528121  □ 

810929141  .  □ 
810515041  □ 

880923051  □ 

870808081  □ 

860730091  □ 

830127041  □ 

900311021  □ 

900228071  □ 

891219041  □  I 

891005071  □  I 

900927031  □  I 

900613141  □  i 

900705021  a 

881204021  n\ 

890120211 
881204031  □ 


UH-1  Accident  Records 


1  Component:  HYDRAULIC  | 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

VALVE  IRRE 

2040760551 

89 

E 

890912071 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

89 

E 

890728021 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

88 

E 

880111301 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

88 

E 

871207031 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

88 

E 

871104131 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

88 

E 

880906061 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

88 

E 

880317031 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

88 

E 

880317121 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

87 

E 

870213071 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

87 

E 

870224031 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

87 

E 

861114011 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

87 

E 

870209131 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

87 

E 

870409091 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

87 

E 

870910201 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

87 

E 

870816061 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

86 

E 

860521211 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

86 

E 

860417171 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

86 

E 

860814061 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

86 

E 

860117181 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

86 

E 

860916021 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

86 

E 

851007011 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

86 

E 

851213031 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

86 

E 

851120041 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

85 

E 

850201021 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

85 

E 

841115011 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

85 

E 

841129021 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

85 

E 

850127021 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

85 

E 

850112061 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

85 

E 

850107051 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

85 

E 

850529161 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

85 

E 

850423091 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

85 

E 

850724081 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

85 

E 

850721021 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

85 

E 

850530061 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

85 

E 

841018231 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

84 

E 

831207021 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

84 

E 

831201161 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

84 

E 

840120021 

□ 

B-162 


UH-1  Accident  Records 


1  Component:  HYDRAULIC  | 

Part 

Number 

FY 

AMC 

1  Case  Number  | 

VALVE  IRRE 

2040760551 

84 

E 

840328161 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

84 

E 

840424041 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

84 

E 

840217081 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

84 

E 

840614201 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

84 

E 

840607011 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

84 

E 

840824071 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

83 

E 

821129041 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

83 

E 

821027041 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

83 

E 

830104191 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

83 

E 

830920141 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

83 

E 

821008011 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

83 

E 

830701081 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

82 

E 

820408121 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

82 

E 

820526161 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

82 

E 

811123061 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

82 

E 

811201121 

□ 

;  VALVE  IRRE 

2040760551 

82 

E 

811231011 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

82 

E 

820107081 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

82 

E 

811028261 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

82 

E 

811022011 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

82 

E 

820823011 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

82 

E 

820805151 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

81 

E 

810520101 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

81 

E 

810221031 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

81 

E 

810131011 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

81 

E 

801106151 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

81 

E 

810619061 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

81 

E 

810713141 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

81 

E 

810812021 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760551 

81 

E 

810924091 

□ 

VALVE  IRRE 

2040760557 

81 

E 

810812231 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

90 

E 

900112141 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

88 

E 

880818071 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

88 

E 

880414011 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

87 

E 

870516121 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

86 

E 

860807081 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

86 

E 

851120091 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

86 

E 

860318131 

□ 

B-163 


UH-1  Accident  Records 


Component:  HYDRAULIC 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

SWITCH  PRE 

2040760571 

86 

E 

860225071 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

85 

E 

850425121 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

84 

E 

840328111 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

84 

E 

840108051 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

84 

E 

840207181 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

83 

E 

821210051 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

83 

E 

821123091 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

83 

E 

821021161 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

83 

E 

830322031 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

83 

E 

830818171 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

83 

E 

830602161 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

83 

E 

830516151 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

83 

E 

821026091 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

82 

E 

811015111 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

82 

E 

811001171 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

82 

E  1 

820219141 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

82 

E 

820129031 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

82 

E 

820209071 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

82 

E 

820126051 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

82 

E 

820516011 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

82 

E 

820309121 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

82 

E 

811014071 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

82 

E 

811030031 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

82 

E 

820903071 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

82 

E 

820825031 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

82 

E 

820826031 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

82 

E 

820820041 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

82 

E 

820710091 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

82 

E 

820616071 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

82 

E 

820715021 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

82 

E 

820713201 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

82 

E 

820713081 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

82 

E 

820516041 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

81 

E 

810826071 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

81 

E 

810906011 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

81 

E 

810905021 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

81 

E 

810904021 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

81 

E 

810706021 

□ 

B-164 


UH’l  Accident  Records 


j  Component:  HYDRAULIC 

Part 

Number 

FY 

AMC 

1  Case  Number  j 

SWITCH  PRE 

2040760571 

81 

E 

810616121 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

81 

E 

810207061 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

81 

E 

810122201 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

81 

E 

810318081 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

81 

E 

810401071 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

81 

E 

810416051 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

81 

E 

801218011 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

81 

E 

801211071 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

81 

E 

801015161 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

81 

E 

801106131 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

81 

E 

810930061 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

81 

E 

810722081 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

81 

E 

810723041 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

81 

E 

810614061 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

81 

E 

810908081 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

81 

E 

810814071 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

81 

E 

810810121 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

81 

E 

810726011 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

81 

!  E 

810911071 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760571 

81 

E 

810916141 

□ 

SWITCH  PRE 

2040760574 

81 

E 

810909121 

□ 

PUMP 

204076065 

90 

E 

900601121 

□ 

PUMP 

204076065 

89 

E 

890505061 

□ 

PUMP 

204076065 

88 

E 

871015141 

□ 

PUMP 

204076065 

88 

E 

880428031 

□ 

PUMP 

204076065 

88 

E 

880323141 

□ 

PUMP 

204076065 

87 

E 

870203271 

□ 

PUMP 

204076065 

87 

E 

870310171 

□ 

PUMP 

204076065 

85 

E 

850123051 

□ 

PUMP 

204076065 

84 

E 

831121131 

□ 

PUMP 

204076065 

84 

E 

840216121 

□ 

PUMP 

204076065 

84 

E 

840509051 

□ 

PUMP 

204076065 

83 

E 

830620171 

□ 

PUMP 

204076065 

83 

E 

830915271 

□ 

PUMP 

204076065 

83 

E 

830420191 

□ 

PUMP 

204076065 

82 

E 

820719091 

□ 

PUMP 

204076065 

82 

E 

820901111 

□ 

PUMP 

204076065 

82 

E 

820416131 

□ 

B-165 


UH-1  Accident  Records 


Component:  HYDRAULIC 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

PUMP 

204076065 

81 

E 

801024061 

□ 

VALVE  RELI 

2040760711 

88 

E 

880417011 

□ 

VALVE  RELI 

2040760711 

88 

E 

880701091 

□ 

VALVE  RELI 

2040760711 

88 

E 

871230041 

□ 

VALVE  REU 

2040760711 

86 

E 

860307171 

□ 

VALVE  RELI 

2040760711 

83 

E 

830419201 

□ 

VALVE  RELI 

2040760711 

83 

E 

821202131 

□ 

SERVO  CYLI 

2040760997  ' 

86 

E 

860117181 

□ 

SERVO  CYU 

2040760997 

84 

E 

840201031 

□ 

VALVE  RELI 

2040763431 

88 

E 

880923051 

□ 

VALVE REU 

2040763433 

82 

E 

811103021 

□ 

TUBE  ASSY 

2040763591 

90 

E 

900530151 

□ 

TUBE  ASSY 

2040763591 

82 

E 

820514091 

□ 

TUBE  ASSY 

2040763721 

86 

E 

860326061 

□ 

TUBE  ASSY 

2040764061 

87 

E 

870804151 

□ 

VALVE  CHEC 

2040764373 

90 

E 

900724071 

□ 

VALVE  CHEC 

2040764373 

83 

E 

830728011 

□ 

VALVE  CHEC 

2040764373 

82 

E 

820803051 

□ 

TUBE  ASSY 

2040764501 

90 

E 

900822091 

□ 

TUBE  ASSY 

2040764511 

85 

E 

850618081 

□ 

TUBE  ASSY 

2040764741 

90 

E 

900313021 

□ 

TUBE  ASSY 

2040764751 

88 

E 

880628051 

□ 

VALVE 

2040765041 

88 

E 

880810071 

□ 

VALVE 

2040765041 

88 

E 

871229071 

□ 

VALVE 

2040765041 

87 

E 

870805121 

□ 

VALVE 

2040765041 

86 

E 

860822211 

□ 

VALVE 

2040765041 

84 

E 

840717081 

□ 

VALVE 

2040765041 

83 

E 

821019081 

□ 

VALVE 

2040765041 

83 

E 

821120041 

□ 

VALVE 

2040765041 

83 

E 

830802161 

□ 

VALVE 

2040765041 

83 

E 

830909041 

□ 

VALVE 

2040765041 

82 

E 

820826071 

□ 

SERVO  CYLI 

2040765119 

87 

E 

870323041 

□ 

SERVO  CYU 

2040765119 

87 

E 

870306051 

□ 

SERVO  CYU 

2040765119 

87 

E 

870413131 

□ 

SERVO  CYLI 

2040765119 

84 

E 

831117011 

□ 

SERVO  CYU 

2040765119 

83 

E 

830304101 

□ 

VALVE  IRRE 

2040790551 

82 

E 

820210091 

□ 
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UH’l  Accident  Records 


Component:  HYDRAULIC  | 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

TUBE  ASSY 

204096472 

87 

E 

870808101 

□ 

TR  SERVO 

20467605311 

86 

E 

860818201 

□ 

SERVO  CYU 

2050017005 

87 

E 

870630061 

□ 

TUBE  ASSY 

2050626621 

88 

E 

880826061 

□ 

TUBE  ASSY 

2050626631 

88 

E 

880826061 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760097 

89 

i  E 

881014011 

□ 

HOSE  ASSY 

2050760331 

88 

E 

871118021 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760387 

83 

E 

830124091 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760387 

83 

E 

830301021 

□ 

SERVO  CYU 

2050760387 

83 

E 

830426031 

□ 

SWITCH 

2050760445 

88 

E 

880728151 

□ 

SWITCH 

2050760445 

87 

E 

870416161 

□ 

SWITCH 

2050760445 

83 

E 

830603061 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760991 

90 

E 

900212071 

□ 

SERVO  CYU 

2050760991 

90 

E 

900507091 

□ 

SERVO  CYU 

2050760991 

89 

E 

890417081 

□ 

SERVO  CYU 

2050760991 

89 

E 

890523021 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760991 

89 

E 

890830111 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760991 

89 

E 

890728111 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760991 

88 

E 

880922071 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760991 

88 

E 

871222011 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760991 

88 

E 

880218201 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760991 

88 

E 

880812091 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760991 

85 

E 

850927081 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760993 

90 

E 

891213061 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760993 

89 

E 

890828111 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760993 

89 

E 

890523011 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760993 

89 

E 

890411071 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760993 

89 

E 

890927011 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760993 

89 

E 

890105021 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760993 

89 

E 

881208161 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760993 

89 

E 

881206161 

□ 

SERVO  CYU 

2050760993 

88 

E 

880201021 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760993 

88 

E 

880621181 

□ 

SERVO  CYU 

2050760993 

88 

E 

880830101 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760995 

84 

E 

840224171 

□ 

SERVO  CYU 

2050760995 

84 

E 

831104011 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760995 

84 

E 

840224141 

□ 
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Component:  HYDRAULIC 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

SERVO  CYLI 

2050760995 

83 

E 

830330031 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

90 

E 

900124041 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

90 

E 

891107171 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

90 

E 

900919111 

□ 

SERVO  CYU 

2050760997 

90 

E 

900813031 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

90 

E 

900627041 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

90 

E 

900423101 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

90 

E 

900424111 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

89 

E 

881016031 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

89 

E 

890206021 

□ 

SERVO  CYU 

2050760997 

89 

E 

890222141 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

89 

E 

881025181 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

89 

E 

890203051 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

89 

E 

890125211 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

89 

E 

890911051 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

88 

E 

871113111 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

88 

E 

880915111 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

88 

E 

880901021 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

88 

E 

871008101 

□ 

SERVO  CYU 

2050760997 

88 

E 

880106161 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

88 

E 

880708021 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

88 

E 

880613011 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

88 

E 

880714141 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

87 

E 

870601051 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

87 

E 

870420061 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

87 

E 

870930111 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

87 

E 

870716111 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

87 

E 

861210201 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

87 

E 

861113041 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

87 

E 

870127121 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

87 

E 

870312151 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

87 

E 

870302091 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

86 

E 

860504041 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

86 

E 

851101051 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

86 

E 

851210121 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

86 

E 

860913091 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

86 

E 

860707091 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

86 

E 

860922021 

□ 

B-168 
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r~— . . — . . . . . 

Component:  HYDRAULIC 

Part 

Number 

FY 

AMC 

[  Case  Number  | 

SERVO  CYLI 

2050760997 

85 

E 

850616051 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

85 

E 

850613151 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

85 

E 

850622081 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

85 

E 

850620081 

□ 

SERVO  CYU 

2050760997 

85 

E 

850711121 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

85 

E 

850416141 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

85 

E  i 

850313121 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

85 

E 

850311101 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

85 

E  i 

850423141 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

85 

E 

850424111 

□ 

SERVO  CYU 

2050760997 

85 

E 

841130101 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

85 

E 

850110161 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

85 

E  i 

850110021 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

85 

E  i 

850108251 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

85 

E  i 

850128131 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

85 

E  1 

850209061 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

85 

E 

850211071 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

85 

E 

850219121 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

84 

E 

840229121 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

84 

E 

831209081 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

84 

E 

840210011 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

84 

E 

840131101 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

84 

E 

840321021 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

84 

E 

840809111 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

84 

E 

840628051 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

84 

E 

831215191 

□ 

SERVO  CYU 

2050760997 

84 

E 

831031081 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

84 

E 

831031021 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

84 

E 

840227021 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

84 

E 

831103051 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

84 

E 

840611071 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

83 

E 

821206041 

□ 

SERVO  CYU 

2050760997 

83 

E 

821208041 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

83 

E 

821208011 

□ 

SERVO  CYU 

2050760997 

83 

E 

830109041 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

83 

E 

821123011 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

83 

E 

830205061 

□ 

SERVO  CYU 

2050760997 

83 

E 

830219031 

□ 

UH-1  Accident  Records 


Component:  HYDRAULIC 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

SERVO  CYLI 

2050760997 

83 

E 

830218061 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

83 

E 

830223081 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

83 

E 

830328061 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

83 

E 

830325021 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

83 

E 

830307131 

□ 

SERVO  CYU 

2050760997 

83 

E 

830927161 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

83 

E 

821012121 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

83 

E 

830823071 

□ 

SERVO  CYU 

2050760997 

83 

E 

830822081 

□ 

SERVO  CYU 

2050760997 

83 

E 

830830211 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

83 

E 

830825161 

□ 

SERVO  CYU 

2050760997 

83 

E 

830719131 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

83 

E 

830725051 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

83 

E 

830606011 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

83 

E 

830607091 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

83 

E 

830607041 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

83 

E 

830527011 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

83 

E 

830531121 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

83 

E 

830516071 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

83 

E 

830516061 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

82 

E 

820419111 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

82 

E 

820301131 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

82 

E 

811026061 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

82 

E 

820831141 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

82 

E 

820826051 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

82 

E 

820812041 

□ 

SERVO  CYU 

2050760997 

82 

E 

820824211 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

82 

E 

820727211 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

82 

E 

820402061 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

82 

E 

811203141 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

82 

E 

820210191 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

81 

E 

810518141 

□ 

SERVO  CYLI 

2050760997 

81 

E 

810423011 

□ 

SERVO  CYU 

2050760997 

81 

E 

810515051 

□ 

TUBE  ASSY 

2050761381 

84 

E 

840320041 

□ 

TUBE  ASSY 

2050761381 

81 

E 

810607091 

□ 

TUBE  ASSY 

2050761401 

90 

E 

891118021 

□ 

TUBE  ASSY 

2050761401 

81 

E 

810126231 

□ 

B-170 
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Component:  HYDRAULIC 

Part 

Number 

FY 

AMC 

j  Case  Number 

TUBE  ASSY 

2050761401 

88 

D 

880624071 

□ 

TUBE  ASSY 

2050761411 

84 

D 

840507021 

□ 

TUBE  ASSY 

2050761591 

84 

E 

840722011 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

90 

E 

900205021 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

90 

E 

900304021 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

90 

E 

900814051 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

90 

E 

900920021 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

90 

E 

900918101 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

90 

E 

891102111 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

90 

E 

891104071 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

90 

E 

900509081 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

90 

E 

900615091 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

89 

E 

890505121 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

88 

E 

880803071 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

88 

E 

880824031 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

87 

E 

861204151 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

87 

E 

870925131 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

87 

E 

870808071 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

87 

E 

870719051 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

86 

E 

851206081 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

86 

E 

851113171 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

86 

E 

860310011 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

86 

E 

860529071 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

86 

E 

860625181 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

86 

E 

851031101 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

86 

E 

860115061 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

86 

1  E 

860227081 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

86 

^  E 

860623041 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

86 

E 

860625261 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

85 

E 

850614051 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

85 

E 

850910091 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

1  84 

E 

840106041 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

84 

E 

840515051 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

84 

i  E 

840528021 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

83 

E 

830518101 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

1  83 

E 

830728111 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

83 

^  E 

830929041 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

83 

^  E 

830126261 

□ 

B-171 
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Component:  HYDRAUUC 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

TUBE  ASSY 

2050762011 

83 

E 

830513061 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

82 

E 

811010011 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

82 

E 

820914081 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

82 

E 

820910031 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

82 

E 

811029021 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

82 

E 

820114081 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

82 

E 

820421171 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

82 

E 

820j 11031 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

82 

E 

820519181 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

82 

E 

820605051 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

81 

E 

810501151 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

81 

E 

810427151 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

81 

E 

810808011 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

81 

E 

810113131 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

81 

E 

810114251 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

81 

E 

810529111 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762011 

81 

E 

810716091 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762021 

89 

E 

890519061 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762021 

85 

E 

850415071 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762021 

84 

E 

840531081 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762021 

84 

E 

840822071 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762021 

82 

E 

811022141 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762021 

82 

E 

820415151 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762021 

81 

E 

810803161 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762031 

83 

E 

830725111 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762121 

86 

E 

860607071 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762121 

85 

E 

850629011 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762121 

84 

E 

840308021 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762121 

89 

D 

881213071 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762131 

89 

E 

890623071 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762131 

89 

E 

890823181 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762131 

88 

E 

880122061 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762131 

88 

E 

880511181 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762131 

87 

E 

870712021 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762131 

84 

E 

831101081 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762131 

83 

E 

830903011 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762131 

82 

E 

820903111 

□ 

TUBE  ASSY 

2050762131 

82 

E 

820609101 

□ 

B-172 
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Component:  HYDRAULIC 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

SWITCH 

41001392 

90 

E 

891212031 

□ 

SWITCH 

41001392 

90 

E 

900322231 

□ 

SWITCH 

41001392 

90 

E 

891214181 

□ 

SWITCH 

41001392 

89 

E 

881026011 

□ 

SWITCH 

41001392 

89 

E 

890707141 

□ 

SWITCH 

41001392 

89 

E 

890718021 

□ 

SWITCH 

41001392 

89 

E 

881122121 

□ 

SWITCH 

41001392 

89 

E 

881013111 

□ 

SWITCH 

41001392 

89 

E 

890522021 

□ 

SWITCH 

41001392 

88 

E 

880601111 

□ 

SWITCH 

41001392 

88 

E 

880606021 

□ 

SWITCH 

41001392 

88 

E 

880617041 

□ 

SWITCH 

41001392 

88 

E 

880409011 

□ 

SWITCH 

41001392 

88 

E 

871209021 

□ 

SWITCH 

41001392 

87 

E 

861027111 

□ 

SWITCH 

41001392 

87 

E 

870708241 

□ 

SWITCH 

41001392 

87 

E 

870710181 

□ 

SWITCH 

41001392 

87 

E 

870401311 

□ 

SWITCH 

41001392 

87 

E 

870406021 

□ 

SWITCH 

41001392 

86 

E 

860326141 

□ 

SWITCH 

41001392 

86 

E 

860224101 

□ 

SWITCH 

41001392 

86 

E 

860605091 

□ 

SWITCH 

41001392 

86 

E 

860603181 

□ 

SWITCH 

41001392 

86 

E 

860302021 

□ 

SWITCH 

41001392 

86 

E 

860122121 

□ 

SWITCH 

41001392 

86 

E 

860911071 

□ 

SWITCH 

41001392 

86 

E 

860822051 

□ 

SWITCH 

41001392 

85 

E 

850207131 

□ 

SWITCH 

41001392 

85 

E 

841218141 

□ 

SWITCH 

41001392 

85 

E 

841209021 

□ 

SWITCH 

41001392 

85 

E 

850507091 

□ 

SWITCH 

41001392 

85 

E 

850418251 

□ 

SWITCH 

41001392 

85 

E 

850410021 

□ 

SWITCH 

41001392 

85 

E 

850402071 

□ 

SWITCH 

41001392 

85 

E 

850401131 

□ 

SWITCH 

41001392 

85 

E 

850412141 

□ 

SWITCH 

41001392 

85 

E 

850415101 

□ 

SWITCH 

41001392 

85 

E 

850805081 

□ 

UH-1  Accident  Records 


^Component:  HYDRAULIC 

1  Part 

Number 

FY 

AMC 

[  Case  Number 

1  SWITCH 

41001392 

85 

E 

850910211 

□ 

I  SWITCH 

41001392 

85 

E 

850826151 

□ 

SWITCH 

41001392 

85 

E 

850717151 

□ 

SWITCH 

41001392 

85 

E 

850708041 

□ 

SWITCH 

41001392 

84 

E 

840129051 

□ 

SWITCH 

41001392 

84 

E 

831108011 

□ 

SWITCH 

41001392 

84 

E 

840111041 

□ 

SWITCH 

41001392 

84 

E 

840319101 

□ 

SWITCH 

41001392 

84 

E 

840321031 

□ 

SWITCH 

41001392 

84 

E 

840321071 

□ 

SWITCH 

41001392 

84 

E 

840320141 

□ 

SWITCH 

41001392 

84 

E 

840313081 

□ 

SWITCH 

41001392 

84 

E 

840402011 

□ 

SWITCH 

41001392 

84 

E 

840410101 

□ 

SWITCH 

41001392 

84 

E 

840507131 

□ 

SWITCH 

41001392 

84 

E 

840430081 

□ 

SWITCH 

41001392 

84 

E 

840323031 

□ 

SWITCH 

41001392 

84 

E 

831214171 

□ 

SWITCH 

41001392 

84 

E 

831214011 

□ 

SWITCH 

41001392 

84 

E 

840126091 

□ 

SWITCH 

41001392 

84 

E 

840712151 

□ 

SWITCH 

41001392 

84 

E 

840703041 

□ 

SWITCH 

41001392 

84 

E 

840524101 

□ 

SWITCH 

41001392 

84 

E 

840613111 

□ 

SWITCH 

41001392 

84 

E 

840827131 

□ 

SWITCH 

41001392 

84 

E 

840910141 

□ 

SWITCH 

41001392 

84 

E 

831018031 

□ 

SWITCH 

41001392 

84 

E 

831025041 

□ 

SWITCH 

41001392 

83 

E 

830613101 

□ 

SWITCH 

41001392 

83 

E 

830621141 

□ 

SWITCH 

41001392 

83 

E 

830630051 

□ 

SWITCH 

41001392 

83 

E 

830519041 

□ 

SWITCH 

41001392 

83 

E 

830523061 

□ 

SWITCH 

41001392 

83 

E 

830608061 

□ 

SWITCH 

41001392 

83 

E 

830607051 

□ 

SWITCH 

41001392 

83 

E 

830603081 

□ 

SWITCH 

41001392 

83 

E 

830707061 

□ 

SWITCH 

41001392 

83 

E 

830901051 

□ 

B-175 
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Component:  HYDRAULIC 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

SWITCH 

41001392 

83 

E 

830830251 

□ 

SWITCH 

41001392 

83 

E 

830818061 

□ 

SWITCH 

41001392 

83 

E 

821007111 

□ 

SWITCH 

41001392 

83 

E 

821006081 

□ 

SWITCH 

41001392 

83 

E 

830503101 

□ 

SWITCH 

41001392 

83 

E 

830413051 

□ 

SWITCH 

41001392 

83 

E 

830301031 

□ 

SWITCH 

41001392 

83 

E 

821118031 

□ 

SWITCH 

41001392 

83 

E 

821123061 

□ 

SWITCH 

41001392 

83 

E 

830202091 

□ 

SWITCH 

41001392 

83 

E 

830127141 

□ 

SWITCH 

41001392 

83 

E 

830906021 

□ 

SWITCH 

41001392 

82 

E 

820824221 

□ 

SWITCH 

41001392 

82 

E 

820805081 

□ 

SWITCH 

41001392 

82 

E 

820520151 

□ 

SERVO  CYLI 

41003100001 

87 

E 

861125131 

□ 

SERVO  CYLI 

41003100001 

87 

E 

861125131 

ACTUATOR 

4100310001 

84 

E 

840504121 

□ 

VALVE  ERRE 

42550 

81 

E 

810314021 

□ 

VALVE  IRRE 

42550003 

86 

E 

860620031 

□ 

VALVE  IRRE 

425501 

82 

E 

811102141 

□ 

VALVE  IRRE 

425502 

90 

E 

900111021 

□ 

VALVE  IRRE 

425502 

89 

E 

890313141 

□ 

VALVE  IRRE 

425502 

89 

i  E 

881204021 

□ 

VALVE  IRRE 

425502 

89 

E 

881202031 

□ 

VALVE  IRRE 

425502 

88 

E 

880317041 

□ 

VALVE  IRRE 

425503 

90 

E 

900802141 

□ 

VALVE  IRRE 

425503 

90 

E 

900606211 

□ 

VALVE  ERRE 

425503 

89 

E 

890227031 

□ 

VALVE  IRRE 

425503 

89 

E 

890909071 

□ 

VALVE  IRRE 

425503 

88 

E 

880822061 

□ 

VALVE  IRRE 

425503 

88 

E 

880429021 

□ 

VALVE  IRRE 

425503 

87 

E 

861205111 

□ 

VALVE  IRRE 

425503 

87 

E 

870124041 

□ 

VALVE  ERRE 

425503 

87 

E 

870425011 

□ 

VALVE  IRRE 

425503 

87 

E 

870923101 

□ 

VALVE  ERRE 

425503 

86 

E 

851002051 

□ 

VALVE  IRRE 

425503 

86 

E 

860325071 

□ 

B-176 
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Component:  HYDRAULIC 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  j 

SWITCH  PRE 

7G542 

83 

E 

830216081 

□ 

SWITCH  PRE 

7G542 

82 

E 

820204141 

□ 

SWITCH  PRE 

7G542 

82 

E 

820730051 

□ 

SWITCH  PRE 

7G542 

82 

E 

820311021 

□ 

SWITCH  PRE 

7G542 

82 

E 

820309051 

□ 

SWITCH  PRE 

7G542 

82 

E 

820118031 

□ 

SWITCH  PRE 

7G542 

81 

E 

810120171 

□ 

SWITCH  PRE 

7G542 

81 

E 

801105191 

□ 

SWITCH  PRE 

7G542 

81 

E 

801126031 

□ 

SWITCH  PRE 

7G542 

81 

E 

801205161 

□ 

SWITCH  PRE 

7G542 

81 

E 

810130181 

□ 

SWITCH  PRE 

88617 

90 

E 

891220041 

□ 

SWITCH  PRE 

88617 

90 

E 

900402101 

□ 

SWITCH  PRE 

88617 

89 

E 

890607161 

□ 

SWITCH  PRE 

88617 

88 

E 

880113021 

□ 

SWITCH  PRE 

88617 

87 

E 

870206011 

□ 

SWITCH  PRE 

88617 

86 

E 

860619151 

□ 

SWITCH  PRE 

88617 

86 

E 

860820081 

□ 

SWITCH  PRE 

88617 

86 

E 

860503031 

□ 

SWITCH  PRE 

88617 

83 

E 

830810201 

□ 

SWITCH  PRE 

88617 

82 

E 

820609141 

□ 

SWITCH  PRE 

88617 

82 

E 

811216141 

□ 

SWITCH  PRE 

88617 

82 

E 

820316011 

□ 

SWITCH  PRE 

88617 

82 

E 

811013121 

□ 

SWITCH  PRE 

88617 

82 

E 

820527021 

□ 

SWITCH  PRE 

88617 

81 

E 

810707131 

□ 

SWITCH  PRE 

88617 

81 

E 

810621051 

□ 

SWITCH  PRE 

88617 

81 

E 

810504171 

□ 

SWITCH  PRE 

88617 

81 

E 

801105221 

□ 

SWITCH  PRE 

88617 

81 

E 

810714151 

□ 

SWITCH  PRE 

88617 

81 

E 

810802021 

□ 

SWITCH  PRE 

910022 

89 

E 

890929051 

□ 

SWITCH  PRE 

910022 

86 

E 

851023071 

□ 

SWITCH  PRE 

910022 

84 

E 

840819011 

□ 

SWITCH  PRE 

910022 

83 

E 

830714081 

□ 

SWITCH  PRE 

910022 

81 

E 

810604121 

□ 

SWITCH  PRE 

910022 

81 

E 

810406141 

□ 

PUMP  AXIAL 

AA60321B2 

82 

E 

820316111 

□ 

B-178 


UH-1  Accident  Records 


Component:  HYDRAULIC 


Number 


PUMP  AXIAL 
LOCKNUT 
LOCKNUT 
PUMP 

ACCUMULATO 
NIPPLE  TUB 
HOSE  ASSY 
HOSE  ASSY 
TUBE  ASSY 


H 

SWITCH 

SWITCH 

NIPPLE  TUB 

NIPPLE  TUB 

TEE  TUBE 

ELBOW 

ELBOW 

ELBOW 

ELBOW 

ELBOW 

ELBOW 

ELBOW 

ELBOW 

TEE  TUBE 

TEE  TUBE 

TEE  TUBE 

TEE  TUBE 

FITTING 

TEE  TUBE 

TEE  TUBE 

REDUCER  TU 

ELBOW 

ELBOW 

ELBOW 

ELBOW 


AA60321R2 

AN628906 

AN6289D6 

AP2V77 

AU120A18AND 

M52924D6 

M58001F200A 

M5806G133A 

M58991E3307 

MILH272644 

MILH272676 

MILH272676 

MILH272676 

MILS939531 

MILS939531 

MS21900205 

MS21900206 

MS21905D6 

MS21908D4 

MS21908D6 

MS21908D6 

MS21908D6 

MS21908D6 

MS21908D6 

MS21908D6 

MS21908D6 

MS21911D4 

MS21911D4 

MS21911D4 

MS21911D4 

MS21911D4C 

MS21912D5 

MS21912D6 

MS21916D64 

MS219266D 

MS219266D 

MS219266D 

MS219266D 


FYiAMCl  Case  Number 


860808111  □ 
860109091  □ 

870608051  □ 

830830021  □ 

841114091  □ 

870313011  □ 

870429271  □ 

880623061  □ 

890913061  □ 

840307191  □ 

850331081  □ 

821026101  □ 
810711041  □ 

900719051  □ 

900618121  □ 

840508061  □ 

860929041  □ 

820313051  □ 

880519091  □ 

890322161  □ 

860504081  □ 

860804021  □ 

850820051  □ 

840703011  □ 

810903051  □ 

810727011  □ 

900613021  □ 

880822011  □  i 

831107171  n\ 
810404061  □ 

870225301  □ 

830309071  □ 

830309071  □ 

880110011  □ 
900213081  □ 

890215131  □ 

890406021  □ 

880729041  □ 


B-179 


UH-1  Accident  Records 


Component:  HYDRAULIC 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  ] 

PACKING 

MS2775214 

82 

E 

820223091 

□ 

PACKING 

MS28774135 

89 

E 

890606201 

□ 

PACKING 

MS28775011 

86 

E 

860918031 

□ 

PACKING 

MS28775011 

85 

E 

850506011 

□ 

PACKING 

MS28775012 

85 

E 

841018221 

□ 

PACKING 

MS28775012 

84 

E 

840203061 

□ 

PACKING 

MS28775012 

83 

E 

830301111 

□ 

PACKING 

MS28775134 

82 

E 

811205071 

□ 

PACKING 

MS28775135 

89 

E 

890606201 

□ 

PACKING 

MS28775135 

86 

E 

860808031 

□ 

PACKING 

MS28775135 

84 

E 

840808021 

□ 

PACKING  PR 

MS28775211 

81 

E 

810129031 

□ 

WASHER 

MS287776 

90 

E 

900705051 

□ 

WASHER 

MS287776 

85 

E 

841115101 

□ 

WASHER 

MS287776 

84 

E 

840909031 

□ 

WASHER 

MS287776 

84 

E 

840805051 

□ 

WASHER 

MS287776 

83 

E 

830409031 

□ 

WASHER 

MS287776 

81 

E 

810820121 

□ 

PACKING 

MS287784 

86 

E 

851204181 

□ 

PACKING 

MS287784 

85 

E 

850502071 

□ 

PACKING 

MS287784 

84 

E 

840530211 

□ 

PACKING 

MS287784 

83 

E 

830405061 

□ 

PACKING 

MS287784 

82 

E 

820917081 

□ 

PACKING 

MS287785 

90 

E 

900205081 

□ 

PACKING 

MS287785 

87 

E 

861124011 

□ 

PACKING 

MS287785 

85 

E 

850509131 

□ 

PACKING 

MS287785 

84 

E 

831211041 

□ 

PACKING 

MS287785 

82 

E 

820322191 

□ 

PACKING 

MS287785 

81 

E 

810226071 

□ 

PACKING 

MS287785 

81 

E 

801202091 

□ 

PACKING 

MS287785 

81 

E 

810514171 

□ 

PACKING 

MS287785 

81 

E 

810924061 

□ 

PACKING 

MS287786 

90 

E 

900226071 

□ 

PACKING 

MS287786 

90 

E 

900608061 

□ 

PACKING 

MS287786 

90 

E 

900705051 

□ 

PACKING 

MS287786 

86 

E 

851118161 

□ 

PACKING 

MS287786 

84 

E 

840925091 

□ 

PACKING 

MS287786 

83 

E 

830409031 

□ 

B-180 


UH-1  Accident  Records 


Component:  HYDRAULIC 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

PACKING 

MS287786 

82 

E 

811205021 

□ 

PACKING 

MS287786 

81 

E 

810820121 

□ 

VALVE 

MS288904 

90 

E 

891115021 

□ 

VALVE  CHEC 

MS288906 

90 

E 

900709171 

□ 

VALVE  CHEC 

MS288906 

90 

E 

900701011 

□ 

VALVE  CHEC 

MS288906 

89 

E 

890723011 

□ 

VALVE  CHEC 

MS288906 

89 

E 

890605181 

□ 

VALVE  CHEC 

MS288906 

88 

E 

880914141 

□ 

VALVE  CHEC 

MS288906 

88 

E 

880425011 

□ 

VALVE  CHEC 

MS288906 

85 

E 

841012051 

□ 

VALVE  CHEC 

MS288906 

85 

E 

850508021 

□ 

VALVE  CHEC 

MS288906 

84 

E 

840622101 

□ 

VALVE  CHEC 

MS288906 

84 

E 

840827121 

□ 

VALVE  CHEC 

MS288906 

84 

E 

840719141 

□ 

VALVE  CHEC 

MS288906 

83 

E 

830110031 

□ 

ELBOW 

MS29108D6 

83 

E 

830502031 

□ 

CONNECTOR 

MS3108R10SL3S 

81 

E 

810402031 

□ 

HOSE  ASSY 

MS80001E330A 

81 

E 

810512051 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8000E140B 

90 

E 

891108171 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8000E210A 

85 

E 

850522101 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8000G240B 

86 

E 

860503081 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8000G240B 

81 

E 

810506021 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001200A 

82 

E 

820818011 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E100A 

89 

E 

890626051 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E1403 

88 

E 

880706081 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E140B 

87 

E 

870916201 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E140B 

86 

E 

860321221 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E140B 

84 

E 

840509051 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E140B 

83 

E 

830801031 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E140B 

82 

E 

811106091 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E2(X)A 

90 

E 

900204011 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E200A 

90 

E 

900627061 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E200A 

89 

E 

890716051 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E200A 

89 

E 

890705131 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E200A 

89 

E 

890627051 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E200A 

89 

E 

890608091 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E200A 

89 

E 

890214061 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E200A 

88 

E 

880219011 

□ 

UH-1  Accident  Records 


Component:  HYDRAULIC  [ 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

HOSE  ASSY 

MS8001E200A 

88 

E 

880404061 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E200A 

87 

E 

870210171 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E200A 

87 

E 

870311111 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E200A 

87 

E 

870811131 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E200A 

87 

E 

870429261 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E200A 

87 

E 

870512031 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E2(X)A 

86 

E 

851104151 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E200A 

86 

E 

851212151 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E200A 

85 

E 

850613161 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E200A 

85 

E 

850405051 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E200A 

85 

E 

850415091 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E200A 

84 

E 

840707061 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E200A 

84 

E 

840315061 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E200A 

83 

E 

830820051 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E200A 

82 

E 

820126141 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E200A 

82 

E 

820119131 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E200A 

82 

E 

820401021 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E200A 

82 

E 

811030051 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E200A 

81 

E 

810522061 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E2(X)A 

81 

E 

810810091 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E214A 

89 

E 

890819011 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E320A 

81 

E 

810221101 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E330A 

88 

E 

880521011 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001E330A 

83 

E 

830827031 

□ 

HOSE  ASSY 

MS800IE330A 

81 

E 

810916161 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001F190A 

83 

E 

830823221 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001F200A 

82 

E 

820503011 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001F210A 

83 

E 

830915231 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001F300A 

82 

E 

820724021 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001G1308 

81 

E 

801204031 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001G130B 

85 

E 

850914031 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001G130B 

83 

E 

830818241 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001G130B 

83 

E 

830724011 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001G230A 

90 

E 

900811041 

□ 

HOSE  ASSY 

MS800IG233C 

86 

E 

860721041 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001G233C 

83 

E 

830123031 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001G380B 

90 

E 

900721031 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8001G380B 

81 

E 

810505081 

□ 

B-182 


UH~1  Accident  Records 


Component:  HYDRAUOC 


Part 

Number 

FY 

AMC 

1  Case  Number 

HOSE  ASSY 

MS8006G133A 

90 

E 

900321041 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8006G133A 

89 

E 

881129061 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8006G133A 

88 

E 

880830171 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8006G133A 

87 

E 

870203061 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8006G133A 

86 

E 

860114051 

□ 

HOSE  ASSY 

MS8006G133A 

86 

E 

860828071 

□ 

HOSE  ASSY 

MS800TE200A 

85 

E 

850829221 

□ 

PAOONG 

MS905806 

85 

E 

850321051 

□ 

PACKING 

MS905806 

82 

E 

811121041 

□ 

BOLT 

NOTREC 

88 

E 

880330021 

□ 

CLAMP 

NOTREC 

83 

E 

830911071 

□ 

COUPLING 

NOTREC 

88 

E 

880108171 

□ 

ELBOW 

NOTREC 

84 

E 

840608091 

□ 

FITTING 

NOTREC 

87 

E 

870424061 

□ 

FITTING 

NOTREC 

87 

E 

870904101 

□ 

FITTING 

NOTREC 

86 

E 

860527091 

□ 

FITTING 

NOTREC 

84 

E 

840503171 

□ 

FITTING 

NOTREC 

84 

E 

840608041 

□ 

FITTING 

NOTREC 

83 

,E 

830624051 

□ 

FITTING 

NOTREC 

82 

E 

811029021 

□ 

FITTING 

NOTREC 

81 

E 

810806061 

□ 

HOSE 

NOTREC 

89 

E 

890202031 

□ 

HOSE 

NOTREC 

88 

E 

880615051 

□ 

HOSE 

NOTREC 

87 

E 

870518101 

□ 

HOSE 

NOTREC 

86 

E 

860930101 

□ 

HOSE 

NOTREC 

86 

E 

860830011 

□ 

HOSE 

NOTREC 

86 

E 

860728031 

□ 

HOSE 

NOTREC 

85 

E 

850930011 

□ 

HOSE  ASSY 

NOTREC 

89 

E 

890922071 

□ 

HOSE  ASSY 

NOTREC 

89 

E 

890825081 

□ 

HOSE  ASSY 

NOTREC 

89 

E 

890106031 

□ 

HOSE  ASSY 

NOTREC 

85 

E 

850412061 

□ 

HOSE  ASSY 

NOTREC 

82 

E 

820406041 

□ 

HOSE  ASSY 

NOTREC 

81 

E 

810312111 

□ 

HOSE  ASSY 

NOTREC 

81 

E 

801102041 

□ 

HYDRAULIC 

NOTREC 

89 

mm 

890711011 

□ 

HYDRAULIC 

NOTREC 

81 

■■ 

810513031 

□ 

LINE 

NOTREC 

90 

E 

900530031 

□ 

UH~1  Accident  Records 


Component:  HYDRAULIC 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  j 

LINE 

NOTREC 

89 

E 

890621211 

□ 

LINE 

NOTREC 

88 

E 

880726161 

□ 

LINE 

NOTREC 

88 

E 

880409081 

□ 

LINE 

NOTREC 

88 

E 

871029081 

□ 

LINE 

NOTREC 

88 

E 

871128011 

□ 

LINE 

NOTREC 

88 

E 

880309101 

□ 

LINE 

NOTREC 

87 

E 

870910121 

□ 

LINE 

NOTREC 

87 

E 

870924151 

□ 

LINE 

NOTREC 

87 

E 

870718031 

□ 

LINE 

NOTREC 

86 

E 

860201041 

□ 

LINE 

NOTREC 

85 

E 

850327151 

□ 

LINE 

NOTREC 

85 

E 

850425091 

□ 

LINE 

NOTREC 

84 

E 

840326071 

□ 

LINE 

NOTREC 

83 

E 

830325071 

□ 

LINE 

NOTREC 

83 

E 

821230041 

□ 

LINE 

NOTREC 

83 

E 

830820021 

□ 

LINE 

NOTREC 

83 

E 

830911071 

□ 

LINE 

NOTREC 

82 

E 

820920221 

□ 

LINE 

NOTREC 

82 

E 

820305221 

□ 

LINE 

NOTREC 

81 

E 

810309091 

□ 

LINE 

NOTREC 

81 

E 

810815081 

□ 

LINE 

NOTREC 

81 

E 

810825031 

□ 

LINE 

NOTREC 

81 

E 

810730011 

□ 

PACKING  PR 

NOTREC 

87 

E 

870404011 

□ 

PACKING  PR 

NOTREC 

87 

E 

870405011 

□ 

PACKING  PR 

NOTREC 

87 

E 

861017101 

□ 

PACKING  PR 

NOTREC 

85 

E 

841007031 

□ 

PACKING  PR 

NOTREC 

83 

E 

821230041 

□ 

PACKING  PR 

NOTREC 

82 

E 

811119021 

□ 

PUMP 

NOTREC 

90 

E 

900204011 

□ 

PUMP 

NOTREC 

90 

E 

900523251 

□ 

PUMP 

NOTREC 

89 

E 

890725011 

□ 

PUMP 

NOTREC 

88 

E 

880804011 

□ 

PUMP 

NOTREC 

87 

E 

870411091 

□ 

PUMP 

NOTREC 

86 

E 

860822011 

□ 

PUMP 

NOTREC 

84 

E 

840317031 

r~i 

PUMP 

NOTREC 

83 

E 

830901011 

□ 

PUMP 

NOTREC 

81 

E 

801001141 

□ 

B-184 


UH-1  Accident  Records 


Component:  HYDRAULIC 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

RESERVOIR 

NOTREC 

84 

E 

840328011 

□ 

SEAL 

NOTREC 

89 

E 

890314021 

□ 

SEAL 

NOTREC 

82 

E 

811113061 

□ 

SEAL 

NOTREC 

82 

E 

820518011 

□ 

SERVO  CYLI 

NOTREC 

89 

E 

890328111 

□ 

SERVO  CYLI 

NOTREC 

88 

E 

880728171 

□ 

SERVO  CYLI 

NOTREC 

88 

E 

880125031 

□ 

SERVO  CYLI 

NOTREC 

88 

E 

880105151 

□ 

SERVO  CYLI 

NOTREC 

87 

E 

861101011 

□ 

SERVO  CYLI 

NOTREC 

87 

E 

870223051 

□ 

SERVO  CYLI 

NOTREC 

86 

E 

860203161 

□ 

SERVO  CYLI 

NOTREC 

86 

E 

860822011 

□ 

SERVO  CYU 

NOTREC 

85 

E 

850302051 

□ 

SERVO  CYU 

NOTREC 

85 

E 

850521071 

□ 

SERVO  CYU 

NOTREC 

85 

E 

850817051 

□ 

SERVO  CYLI 

NOTREC 

84 

E 

840307231 

□ 

SERVO  CYLI 

NOTREC 

84 

E 

831218031 

□ 

SERVO  CYLI 

NOTREC 

84 

E 

831219061 

□ 

SERVO  CYLI 

NOTREC 

84 

E 

831202051 

□ 

SERVO  CYLI 

NOTREC 

83 

E 

830830261 

□ 

SERVO  CYLI 

NOTREC 

83 

E 

830917031 

□ 

SERVO  CYLI 

NOTREC 

83 

E 

830802231 

□ 

SERVO  CYLI 

NOTREC 

82 

E 

820713191 

□ 

SERVO  CYLI 

NOTREC 

82 

E 

820206061 

□ 

SERVO  CYLI 

NOTREC 

82 

E 

820124051 

□ 

SERVO  CYLI 

NOTREC 

81 

E 

810325131 

□ 

SERVO  CYLI 

NOTREC 

87 

D 

870622231 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

88 

E 

880623161 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

86 

E  i 

860223011 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

84 

'E 

840127061 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

84 

E 

840417051 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

84 

E 

831215111 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

83 

E 

830303031 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

82 

E 

820107141 

□ 

SWITCH  PRE 

NOTREC 

90 

E 

900605051 

□ 

SWITCH  PRE 

NOTREC 

82 

E 

811026081 

□ 

SWITCH  PRE 

NOTREC 

82 

E 

820813031 

□ 

SWITCH  PRE 

NOTREC 

82 

E 

820709071 

□ 

B-185 
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Component:  HYDRAULIC 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

SWITCH  PRE 

NOTREC 

81 

E 

801029151 

□ 

SWITCH  PRE 

NOTREC 

81 

E 

810612201 

□ 

TRANSMTITE 

NOTREC 

84 

E 

840322161 

□ 

TUBE  ASSY 

NOTREC 

89 

E 

890813051 

□ 

TUBE  ASSY 

NOTREC 

89 

E 

890715031 

□ 

TUBE  ASSY 

NOTREC 

89 

E 

890224011 

□ 

TUBE  ASSY 

NOTREC 

86 

E 

860712031 

□ 

TUBE  ASSY 

NOTREC 

83 

E 

830816011 

□ 

TUBE  ASSY 

NOTREC 

82 

E 

820917091 

□ 

VALVE 

NOTREC 

87 

E 

870202161 

□ 

VALVE 

NOTREC 

85 

E 

841220051 

□ 

VALVE 

NOTREC 

84 

E 

831019011 

□ 

VALVE 

NOTREC 

84 

E 

840316021 

□ 

VALVE  IRRE 

NOTREC 

88 

E 

880229101 

□ 

VALVE  IRRE 

NOTREC 

88 

E 

880110071 

□ 

VALVE  IRRE 

NOTREC 

86 

E 

851027021 

□ 

VALVE  IRRE 

NOTREC 

86 

E 

860226081 

□ 

VALVE  IRRE 

NOTREC 

85 

E 

841123011 

□ 

VALVE  IRRE 

NOTREC 

84 

E 

840706161 

□ 

VALVE  IRRE 

NOTREC 

84 

E 

840404011 

□ 

VALVE  IRRE 

NOTREC 

82 

E 

811014131 

□ 

VALVE  IRRE 

NOTREC 

82 

E 

820805071 

□ 

WASHER  PLA 

NOTREC 

88 

E 

871204041 

□ 

PACKING 

NS28775212 

84 

E 

831021071 

□ 

PACKING 

NS287784 

84 

E 

840412061 

□ 

SWITCH  PRE 

PN88617 

86 

E 

860602011 

□ 

PACKING  PR 

PND429PC6 

90 

E 

891207081 

□ 

PUMP 

PV304408 

85 

E 

850821211 

□ 

PUMP 

PV30444 

86 

E 

860918031 

□ 

PUMP 

PV30448 

90 

E 

900110141 

□ 

PUMP 

PV30448 

90 

E 

900501151 

□ 

PUMP 

PV30448 

89 

E 

890810051 

□ 

PUMP 

PV30448 

89 

E 

890127041 

□ 

PUMP 

PV30448 

89 

E 

881204051 

□ 

PUMP 

PV30448 

89 

E 

881114051 

□ 

PUMP 

PV30448 

89 

E 

890914131 

□ 

PUMP 

PV30448 

89 

E 

890525071 

□ 

PUMP 

PV30448 

88 

E 

880603141 

□ 

B-186 
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1  Component:  HYDRAULIC  j 

Part 

Number 

FY 

AMC 

j  Case  Number  j 

PUMP 

PV30448 

88 

E 

880719051 

□ 

PUMP 

PV30448 

88 

E 

880807091 

□ 

PV30448 

88 

E 

880408031 

□ 

PUMP 

PV30448 

87 

E 

861107131 

□ 

PUMP 

PV30448 

86 

E 

860428021 

□ 

PUMP 

PV30448 

86 

E 

860616011 

□ 

PUMP 

PV30448 

86 

E 

860421121 

□ 

PUMP 

PV30448 

85 

E 

850719071 

□ 

PUMP 

PV30448 

85 

E  : 

841203061 

□ 

PUMP 

PV30448 

85 

E 

841214051 

□ 

PUMP 

PV30448 

84 

E  1 

840206031 

□ 

PUMP 

PV30448 

84 

E 

831116111 

□ 

PUMP 

PV30448 

84 

E 

831109101 

□ 

PUMP 

PV30448 

84 

E 

840224191 

□ 

PUMP 

PV30448 

84 

E  1 

840314121 

□ 

PUMP 

PV30448 

84 

E 

840716151 

□ 

PUMP 

PV30448 

84 

E  1 

840627121 

□ 

PUMP 

PV30448 

84 

E  i 

840725111 

□ 

PUMP 

PV30448 

84 

E  i 

840517201 

□ 

PUMP 

PV30448 

84 

E 

831206051 

□ 

PUMP 

PV30448 

83 

E  i 

830622041 

□ 

PUMP 

PV30448 

83 

E  1 

830430031 

□ 

PUMP 

PV30448 

83 

E 

830408011 

□ 

PUMP 

PV30448 

83 

E 

821027151 

□ 

PUMP 

PV30448 

83 

E  i 

830108041 

□ 

PUMP 

PV30448 

82 

E 

811003051 

□ 

PUMP 

PV30448 

82 

E 

820820091 

□ 

PUMP 

PV30448 

82 

E 

820514061 

□ 

PUMP 

PV30448 

82 

E 

820120101 

□ 

PUMP 

PV30448 

82 

E 

820126081 

□ 

PUMP 

PV30448 

82 

E 

811211151 

□ 

PUMP 

PV30448 

81 

E 

801003091 

□ 

PUMP 

PV30448 

81 

E 

810429101 

□ 

PUMP 

PV30448 

81 

E 

801020211 

□ 

PUMP 

PV30448 

81 

E 

810407201 

□ 

PUMP 

PV30448 

81 

E 

810627021 

□ 

PUMP 

PV30448 

81 

E 

810806151 

□ 

PUMP 

PV30448 

81 

E 

810508101 

□ 
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1  Component:  HYDRAULIC  | 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

PUMP 

PV3044B 

87 

E 

870720071 

□ 

SERVO  CYLI 

SGT22011 

90 

E 

900112031 

□ 

SERVO  CYLI 

SGT22011 

90 

E 

891206021 

□ 

SERVO  CYU 

SGT22011 

90 

E 

891020131 

□ 

SERVO  CYU 

SGT22011 

90 

E 

891103061 

□ 

SERVO  CYU 

SGT22011 

90 

E 

891031071 

□ 

SERVO  CYLI 

SGT22011 

90 

E 

900626141 

□ 

SERVO  CYU 

SGT22011 

90 

E 

900618091 

□ 

SERVO  CYU 

SGT22011 

89 

E 

890728091 

□ 

SERVO  CYU 

SGT22011 

89 

E 

890906091 

□ 

SERVO  CYU 

SGT22011 

89 

E 

890607171 

□ 

SERVO  CYU 

SGT22011 

89 

E 

890606031 

□ 

SERVO  CYU 

SGT22011 

89 

E 

890517011 

□ 

SERVO  CYU 

SGT22011 

89 

E 

890227081 

□ 

SERVO  CYLI 

SGT22011 

89 

E 

890427031 

□ 

SERVO  CYLI 

SGT22011 

89 

E 

890511081 

□ 

SERVO  CYLI 

SGT22011 

89 

E 

881020031 

□ 

SERVO  CYLI 

SGT22011 

89 

E 

881019071 

□ 

SERVO  CYLI 

SGT22011 

89 

E 

881117141 

□ 

SERVO  CYU 

SGT22011 

89 

E 

881102141 

□ 

SERVO  CYLI 

SGT22011 

89 

E 

881209131 

□ 

SERVO  CYLI 

SGT22011 

89 

E 

881206211 

□ 

SERVO  CYLI 

SGT22011 

89 

E 

890126031 

□ 

SERVO  CYLI 

SGT22011 

88 

E 

871121061 

□ 

SERVO  CYLI 

SGT22011 

88 

E 

880923031 

□ 

SERVO  CYLI 

SGT22011 

88 

E 

880921051 

□ 

SERVO  CYLI 

SGT22011 

88 

E 

880201191 

□ 

SERVO  CYLI 

SGT22011 

88 

E 

880201201 

□ 

SERVO  CYLI 

SGT22011 

88 

E 

880216181 

□ 

SERVO  CYLI 

SGT22011 

88 

E 

880226101 

□ 

SERVO  CYLI 

SGT22011 

88 

E 

880226071 

□ 

SERVO  CYLI 

SGT22011 

88 

E 

880620111 

□ 

SERVO  CYLI 

SGT22011 

88 

E 

880608051 

□ 

SERVO  CYLI 

SGT22011 

88 

E 

880823161 

□ 

SERVO  CYLI 

SGT22011 

88 

E 

880812071 

□ 

SERVO  CYLI 

SGT22011 

88 

E 

880808061 

□ 

SERVO  CYLI 

SGT22011 

88 

E 

880728161 

□ 

SERVO  CYLI 

SGT22011 

88 

E 

880728141 

□ 
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Component:  HYDRAULIC 

Part 

Number 

FY 

AMC 

1  Case  Number  | 

SERVO  CYLI 

SGT22011 

88 

E 

880729091 

□ 

SERVO  CYLI 

SGT22011 

88 

E 

880720091 

□ 

SERVO  CYLI 

SGT22011 

88 

E 

880909081 

□ 

SERVO  CYLI 

SGT22011 

85 

E 

850116101 

□ 

SERVO  CYLI 

SGT22011 

83 

E 

830419131 

□ 

SERVO  CYLI 

SGT22011 

81 

E 

810225261 

□ 

SERVO  CYLI 

SGT2203 

83 

E 

830902121 

□ 

SERVO  CYU 

SGT2203 

83 

E 

830721251 

□ 

SERVO  CYU 

SGT2203 

82 

E 

811112081 

□ 

SERVO  CYLI 

SGT2203 

82 

E 

811020051 

□ 

SERVO  CYU 

SGT2203 

82 

E 

820816041 

□ 

SERVO  CYU 

SGT2203 

81 

E 

810730131 

□ 

SERVO  CYU 

SGT2203 

81 

E 

810529011 

□ 

SERVO  CYLI 

SGT2207 

88 

E 

880510071 

□ 

SERVO  CYLI 

SGT22211 

86 

E 

860722271 

□ 

TRANSMITTE 

TRU66A 

88 

E 

880708111 

□ 
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Component:  INSTRUMENT 


Part _ 

ALTIMEIER 

AMPLIFELE 
ATUTINDI 
CABLE  LEAD 
CANNON PLU 
COMPASS 
CONNECTOR 
DUALTACH 
EGTIND 
FUEL  PRESS 


FUEL  QUANT 

12 

1.47  1 

GENERATOR 

. J 

GYROSCOPE 

HARNESS 

1 

INDICATOR 

.'22 1 

LOADMETER 

...A! 

N1 TACH 

7  1 

.85  i 

NOTREC 


5 

.67 


OATIND 
OIL  PRESS 
OIL  TEMP 
PIN 

PITOTTUBE 

RESISTOR 

RMIINDICA 

SWITCH 


66 

.92 

......... 

.03 

.03 

......... 

.04 

......... 

1.59 

"T" 

.01 

.49 

.......... 

.01 

......... 

.01 

'242 

3.38 

"’47" 

.66 

......... 

.01 


2 


UH-1  Component  Analysis 


Component:  INSTRUMENT 


Part 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

j  Total 

TORQUEME 

1 

.13 

1 

.14 

1 

.14 

2 

.28 

1 

.15 

1 

.15 

TRANSMISSI 

1 

.15 

1 

.01 

TRANSMUTE 

1 

.14 

1 

.14 

1 

.15 

3 

.04 

VALVE 

null 

1 

.14 

lllll 

1 

.01 

WIRE 

5 

.61 

5 

.67 

3 

.4 

7 

.99 

8 

1.15 

2 

.28 

4 

.57 

2 

.28 

6 

.88 

4 

.61 

46 

.64 

Total 

131 

15.99 

87 

11.66 

129 

17.01 

111 

15.76 

14 

10.68 

51 

7.19 

51 

7.33 

53 

7.52 

43 

6.31 

40 

6.09 

770  i 
10.74 
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Component:  INSTRUMENT 


Number 


INDICATOR 

ALTIMETER 

INDICATOR 

GYROSCOPE 

GYROSCOPE 

OIL  TEMP 

OIL  TEMP 

OIL  TEMP 

OIL  TEMP 

ATITTINDI 

EGTIND 

EGTIND 

EGTIND 

EGTIND 

EGTIND 

EGTIND 

EGTIND 

EGTIND 

EGTIND 

EGTIND 

EGTIND 

EGTIND 

EGTIND 

EGTIND 

EGTIND 

EGTIND 

EGTIND 

EGTIND 

EGTIND 

EGTIND 

EGTIND 

EGTIND 

EGTIND 

EGTIND 

EGTIND 

EGTIND 

EGTIND 

EGTIND 


100003411 

1045031327 

11406F 

1246230114 

1246230114 

147B31A 

147B31A 

147B31A 

147B31A 

1487000101 

152B22 


157800 

157800 

157800 

157800 

157800 

157800 

157800 

157800 

157800 

157800 

157800 

157800 

157800 

157800 

157800 


FYlAMC  Case  Number 


880915081  □ 
850809131  □ 
840921121  □ 
860815031  □ 
860306061  □ 
850214111  □ 
840510061  □ 
820917101  □ 
820122101  □ 
830523041  □ 
900227041  □ 
900329111  □ 
860812061  □ 
850913091  □ 
840319171  □ 
830811081  □ 
820714201  □ 
810526021  □ 
900425061  □  I 
900829071  □I 
890330151  □  I 
890610071  □ 
881017021  □ 
871208091  □ 
880519181  □ 
880205061  □ 
880422151  □ 
870324181  □ 
860314101  □  I 
860505021  □ 
841211141  □ 
840216211  □ 
840718061  □ 
840924051  □ 
830510071  □ 
830418051  □ 
821228011  □ 
820715221  □ 
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Component:  INSTRUMENT  j 

Part 

Number 

FY 

AMC 

1  Case  Number  | 

EGTIND 

82 

. .  • 

i  E 

820402051 

□ 

EGTIND 

82 

E 

820216061 

□ 

EGTIND 

82 

E 

811228031 

□ 

EGTIND 

81 

E 

810414101 

□ 

EGTIND 

81 

E 

810224231 

□ 

EGTIND 

81 

E 

801204051 

□ 

EGTIND 

81 

E 

810714121 

□ 

INDICATOR 

166023 

90 

E 

900105061 

□ 

INDICATOR 

1783755615 

85 

E 

841120101 

□ 

FUEL  PRESS 

181101 

83 

E 

830831051 

□ 

FUEL  PRESS 

181101 

82 

E 

820902031 

□ 

INDICATOR 

1816723 

81 

E 

801217151 

□ 

INDICATOR 

1816723 

81 

E 

801110021 

□ 

TRANSMISSI 

2040400165 

90 

E 

891212011 

□ 

DUALTACH 

2040700551 

85 

E 

850701021 

□ 

DUALTACH 

2040701551 

90 

E 

900109061 

□ 

DUALTACH 

2040701551 

90 

E 

900315111 

□ 

DUALTACH 

2040701551' 

90 

E 

900905091 

□ 

DUALTACH 

2040701551 

90 

E 

900910091 

□ 

DUALTACH 

2040701551 

89 

E 

890731131 

□ 

DUALTACH 

2040701551 

89 

E 

890316061 

□ 

DUALTACH 

2040701551 

89 

E 

890518091 

□ 

DUALTACH 

2040701551 

89 

E 

890611041 

□ 

DUALTACH 

2040701551 

88 

E 

880609081 

□ 

DUALTACH 

2040701551 

88 

E 

880203051 

□ 

DUALTACH 

2040701551 

87 

E 

870824071 

□ 

DUALTACH 

2040701551 

87 

E 

861021081 

□ 

DUALTACH 

2040701551 

87 

E 

870115051 

□ 

DUALTACH 

2040701551 

87 

E 

870520121 

□ 

DUALTACH 

2040701551 

87 

E 

870605031 

□ 

DUALTACH 

2040701551 

87 

E 

861013031 

□ 

DUALTACH 

2040701551 

87 

E 

870416011 

□ 

DUALTACH 

2040701551 

86 

E 

860508041 

□ 

DUALTACH 

2040701551 

84 

E 

840114061 

□ 

DUALTACH 

2040701551 

84 

E 

840312121 

□ 

DUALTACH 

2040701551 

84 

E 

831008041 

□ 

DUALTACH 

2040701551 

83 

E 

830326011 

□ 

DUALTACH 

2040701551 

83 

E 

830424031 

□ 
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Component:  INSTRUMENT 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  j 

DUALTACH 

2040701551 

83 

E 

830423021 

□ 

DUALTACH 

2040701551 

83 

E 

830928111 

□ 

DUALTACH 

2040701551 

81 

E 

810319181 

□ 

DUALTACH 

2040701551 

81 

E 

810216021 

□ 

DUALTACH 

2040701551 

81 

E 

810701061 

□ 

PITOTTUBE 

2040721951 

90 

E 

900713041 

□ 

PITOTTUBE 

2040721951 

83 

E 

830818051 

□ 

INDICATOR 

20407570517 

89 

E 

890622031 

□ 

INDICATOR 

2040757053 

85 

E 

850831031 

□ 

INDICATOR 

204A1A5A 

81 

E 

801106211 

□ 

FUEL  QUANT 

2050616337 

90 

E 

891231021 

□ 

FUEL  QUANT 

2050616337 

90 

E 

900130141 

□ 

FUEL  QUANT 

2050616337 

90 

E 

900817151 

□ 

FUEL  QUANT 

2050616337 

90 

E 

900929071 

□ 

FUEL  QUANT 

2050616337 

89 

E 

890215131 

□ 

FUEL  QUANT 

2050616337 

88 

E 

880809031 

□ 

FUEL  QUANT 

2050616337 

88 

E 

880812101 

□ 

FUEL  QUANT 

2050616337 

88 

E 

880419151 

□ 

FUEL  QUANT 

2050616337 

87 

E 

870204041 

□ 

FUEL  QUANT 

2050616337 

86 

E 

851107201 

□ 

FUEL  QUANT 

2050616337 

86 

E 

860409091 

□ 

FUEL  QUANT 

2050616337 

86 

E 

860408071 

□ 

FUEL  QUANT 

2050616337 

85 

E 

850501071 

□ 

FUEL  QUANT 

2050616337 

85 

E 

850828031 

□ 

FUEL  QUANT 

2050616337 

85 

E 

850514161 

□ 

FUEL  QUANT 

2050616337 

84 

E 

840130071 

□ 

FUEL  QUANT 

2050616337 

84 

E 

840312131 

□ 

FUELQUANT 

2050616337 

83 

E 

821202101 

□ 

FUEL  QUANT 

2050616337 

82 

E 

820426071 

□ 

FUELQUANT 

2050616337 

82 

E 

820416041 

□ 

FUELQUANT 

2050616337 

82 

E 

811120151 

□ 

FUELQUANT 

2050616337 

81 

E 

810122151 

□ 

FUELQUANT 

2050616337 

81 

E 

810811111 

□ 

OIL  PRESS 

21700141 

90 

E 

900911071 

□ 

OIL  PRESS 

21700141 

88 

E 

880806021 

□ 

OIL  PRESS 

21700141 

88 

E 

880429101 

□ 

OIL  PRESS 

21700141 

85 

E 

850223031 

□ 

OIL  PRESS 

21700141 

85 

E 

850424161 

□ 
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^Component:  INSTRUMENT 

1 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

1  OIL  PRESS 

21700141 

85 

E 

850925041 

□ 

OIL  PRESS 

21700141 

!  84 

E 

840115021 

□ 

OIL  PRESS 

21700141 

84 

i  E 

840426061 

□ 

OIL  PRESS 

21700141 

83 

E 

830208151 

□ 

OIL  PRESS 

21700141 

83 

E 

830208061 

□ 

OIL  PRESS 

21700141 

83 

E 

830329061 

□ 

OIL  PRESS 

21700141 

83 

E 

830329121 

□ 

OIL  PRESS 

21700141 

83 

E 

830122031 

□ 

OIL  PRESS 

21700141 

83 

E 

830912021 

□ 

OIL  PRESS 

21700141 

83 

E 

830928121 

□ 

OIL  PRESS 

21700141 

83 

E 

830526061 

□ 

OIL  PRESS 

21700141 

83 

E 

830806051 

□ 

OIL  PRESS 

21700141 

82 

E 

820625051 

□ 

OIL  PRESS 

21700141 

82 

E 

820927051 

□ 

OIL  PRESS 

21700141 

82 

E 

820426141 

□ 

OIL  PRESS 

21700141 

81 

E 

810929191 

□ 

OIL  PRESS 

21700141 

81 

E 

801015141 

□ 

OE.  PRESS 

21701141 

84 

E 

831018101 

□ 

OIL  PRESS 

21701141 

83 

E 

830223171 

□ 

OIL  PRESS 

21701141 

83 

E 

821110121 

□ 

OIL  PRESS 

21701141 

82 

E 

820111011 

□ 

OIL  PRESS 

21701141 

81 

E 

810112121 

□ 

OIL  PRESS 

217100A 

83 

E 

830706101 

□ 

TORQUEME 

21721242 

90 

E 

891101081 

□ 

TORQUEME 

21721242 

89 

E 

890717171 

□ 

TORQUEME 

21721242 

88 

E 

871001141 

□ 

TORQUEME 

21721242 

88 

E 

880511171 

□ 

TORQUEME 

217A100A 

84 

E 

840819021 

□ 

TORQUEME 

217A100A 

83 

E 

821216121 

□ 

GENERATOR 

22A554 

86 

E 

860828061 

□ 

CONNECTOR 

2620PS 

85 

E 

850415111 

□ 

INDICATOR 

2880921 

90 

E 

900720041 

□ 

INDICATOR 

34102C1C41C1 

81 

E 

801212041 

□ 

N1 TACH 

35712618102 

83 

E 

830322081 

□ 

NITACH 

35712818102 

84 

E 

840314101 

□ 

NITACH 

35712818102 

82 

E 

811124141 

□ 

NITACH 

35712818102 

i  81 

1  E 

801023031 

□ 

FUEL  QUANT 

39300401409 

i  89 

1  ^ 

881017061 

□ 

B-195 


UH-1  Accident  Records 


Component:  INSTRUMENT 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  j 

FUEL  QUANT 

39300401409 

87 

E 

861027041 

□ 

FUEL  QUANT 

39300401409 

86 

E 

851023041 

□ 

FUEL  QUANT 

39300401409 

86 

E 

860930151 

□ 

FUEL  QUANT 

39300401409 

86 

E 

860523011 

□ 

FUEL  QUANT 

39300401409 

85 

E 

850215081 

□ 

FUEL  QUANT 

39300401409 

85 

E 

850516021 

□ 

FUEL  QUANT 

39300401409 

85 

E 

850603021 

□ 

FUEL  QUANT 

39300401409 

85 

E 

850905081 

□ 

FUEL  QUANT 

39300401409 

84 

E 

831028111 

□ 

FUEL  QUANT 

39300401409 

84 

E 

840301221 

□ 

FUEL  QUANT 

39300401409 

84 

E 

840521131 

□ 

FUEL  QUANT 

39300401409 

84 

E 

840521101 

□ 

FUEL  QUANT 

39300401409 

84 

E 

840603061 

□ 

FUEL  QUANT 

39300401409 

83 

E 

821207041 

□ 

FUEL  QUANT 

39300401409 

83 

E 

830901091 

□ 

FUEL  QUANT 

39300401409 

83 

E 

830516091 

□ 

FUEL  QUANT 

39300401409 

83 

E 

830516171 

□ 

FUEL  QUANT 

39300401409 

82 

E 

820819071 

□ 

FUEL  QUANT 

39300401409 

82 

E 

811104081 

□ 

FUEL  QUANT 

39300401409 

81 

E 

810213031 

□ 

FUEL  QUANT 

39300401409 

81 

E 

801208081 

□ 

FUEL  QUANT 

39300401409 

81 

E 

801218031 

□ 

FUEL  QUANT 

39300401409 

81 

E 

801121041 

□ 

FUEL  QUANT 

39300401409 

81 

E 

810511151 

□ 

FUEL  QUANT 

39300401409 

81 

E 

810513301 

□ 

FUEL  QUANT 

39300401409 

81 

E 

810429071 

□ 

FUEL  QUANT 

39300401409 

81 

E 

810613061 

□ 

FUEL  QUANT 

39300401409 

81 

E 

810730121 

□ 

INDICATOR 

39300401970 

84 

E 

840924121 

□ 

INDICATOR 

41 10505 A4E3 

86 

E 

860215011 

□ 

INDICATOR 

41 10505 A4E3 

82 

E 

820114141 

□ 

INDICATOR 

41 10505 A4E3 

82 

E 

811203121 

□ 

DUALTACH 

41105C5A4B3 

88 

E 

871202251 

□ 

DUALTACH 

41105C5A4B3 

88 

E 

880321091 

□ 

DUALTACH 

41105C5A4B3 

82 

E 

820628021 

□ 

DUALTACH 

41105C5A4C3 

82 

E 

820611031 

□ 

DUALTACH 

41105C5A4E3 

90 

E 

900925041 

□ 

DUALTACH 

41105C5A4E3 

88 

E 

880108151 

□ 

UH‘l  Accident  Records 


Component:  INSTRUMENT 


Part 

Number 

DUALTACH 

41105C5A4E3 

DUALTACH 

41105C5A4E3 

DUALTACH 

41105C5A4E3 

DUALTACH 

41105C5A4E3 

DUALTACH 

41105C5A4E3 

DUALTACH 

41105C5A4E3 

DUALTACH 

41105C5A4E3 

DUALTACH 

41105C5A4E3 

DUALTACH 

41105C5A4E3 

DUALTACH 

41105C5A4E3 

DUALTACH 

41105C5A4E3 

DUALTACH 

41105C5A4E3 

DUALTACH 

41105C5A4E3 

DUALTACH 

41105C5A4E3 

DUALTACH 

41105C5A4E3 

DUALTACH 

41105C5A4E3 

DUALTACH 

41105C5A4E3 

DUALTACH 

41105C5A4E3 

DUALTACH 

41105C5A4E3 

DUALTACH 

41105C5A4E3 

DUALTACH 

41105C5A4E3 

DUALTACH 

41105C5A4E3 

DUALTACH 

41105C5A4E3 

DUALTACH 

41105C5A4E3 

DUALTACH 

41105C5A4E3 

DUALTACH 

41105C5A4E3 

INDICATOR 

41105C5A4E3 

INDICATOR 

58099 

INDICATOR 

6620AH0001 

INDICATOR 

66213328 

INDICATOR 

6680001816704 

INDICATOR 

7030610000105 

OIL  PRESS 

711171 

OIL  PRESS 

711171 

OIL  PRESS 

711171 

OIL  PRESS 

711171 

OIL  PRESS 

711171 

OIL  PRESS 

711171 

FY 

AMC 

Case  Number 

88 

E 

871116061 

□ 

88 

E 

871028101 

□ 

88 

E 

880225141 

□ 

88 

E 

880224141 

□ 

88 

E 

880210101 

□ 

87 

E 

870406051 

□ 

87 

E 

870716061 

□ 

85 

E 

850128111 

□ 

85 

E 

850326161 

□ 

84 

E 

840217021 

□ 

84 

E 

840224111 

□ 

84 

E 

831007021 

□ 

83 

E 

830205021 

□ 

83 

E 

830426051 

□ 

83 

E 

821014091 

□ 

83 

E 

830701071 

□ 

83 

E 

830725081 

□ 

83 

E 

830706091 

□ 

83 

E 

830712191 

□ 

83 

E 

830810131 

□ 

83 

E 

830427241 

□ 

82 

E 

811106141 

□ 

82 

E 

811202291 

□ 

81 

E 

810304021 

□ 

81 

E 

810217091 

□ 

81 

E 

810224041 

□ 

88 

E 

880304071 

□ 

86 

E 

860822191 

□ 

90 

E 

900329011 

□ 

84 

E 

840528011 

□ 

88 

E 

880307141 

□ 

87 

E  i 

870225271 

□ 

86 

E 

851204131 

□ 

86 

E  i 

851018071 

□ 

86 

E 

860611141 

□ 

86 

E 

860531041 

□ 

86 

1  E  ! 

860515141 

□ 

85 

i  E  i 

1 _ i 

841204121 

□ 

B-197 


UH-1  Accident  Records 


Component:  E^STRUMENT 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

OIL  PRESS 

711171 

85 

E 

841211081 

□ 

OIL  PRESS 

711171 

85 

E 

850220091 

□ 

OIL  PRESS 

711171 

85 

E 

850320021 

□ 

OE.  PRESS 

711171 

85 

E 

850813101 

□ 

OIL  PRESS 

711171 

85 

E 

850905051 

□ 

OIL  PRESS 

711171 

84 

E 

840203011 

□ 

OE.  PRESS 

711171 

84 

E 

840213021 

□ 

OE.  PRESS 

711171 

84 

E 

840131071 

□ 

OIL  PRESS 

711171 

84 

E 

840125031 

□ 

OIL  PRESS 

711171 

84 

E 

840312101 

□ 

OIL  PRESS 

711171 

84 

E 

840313141 

□ 

OIL  PRESS 

711171 

84 

E 

840412151 

□ 

OIL  PRESS 

711171 

84 

E 

840510051 

□ 

OIL  PRESS 

711171 

84 

E 

840516021 

□ 

OIL  PRESS 

711171 

84 

E 

840521091 

□ 

OIL  PRESS 

711171 

84 

E 

840518061 

□ 

OE.  PRESS 

711171 

84 

E 

840627031 

□ 

OE.  PRESS 

711171 

i  84 

E 

840803031 

□ 

OE.  PRESS 

711171 

84 

E 

840813101 

□ 

OE.  PRESS 

711171 

84 

E 

840816011 

□ 

OE.  PRESS 

711171 

84 

E 

831014021 

□ 

OIL  PRESS 

711171 

84 

E 

840906071 

□ 

OE.  PRESS 

711171 

83 

E 

830302111 

□ 

OE.  PRESS 

711171 

83 

E 

830311111 

□ 

OIL  PRESS 

711171 

83 

E 

830504081 

□ 

OIL  PRESS 

711171 

83 

E 

830502081 

□ 

OIL  PRESS 

711171 

83 

E 

830127121 

□ 

OIL  PRESS 

711171 

83 

E 

821021121 

□ 

OIL  PRESS 

711171 

83 

E 

830824041 

□ 

OIL  PRESS 

711171 

83 

E 

830830061 

□ 

OIL  PRESS 

711171 

83 

E 

830907111 

□ 

OE.  PRESS 

711171 

83 

E 

830909071 

□ 

OE.  PRESS 

711171 

83 

E 

830902111 

□ 

OIL  PRESS 

711171 

83 

E 

830915121 

□ 

OIL  PRESS 

711171 

83 

E 

830915131 

□ 

OE.  PRESS 

711171 

83 

E 

830919041 

□ 

OE.  PRESS 

711171 

83 

E 

821018041 

□ 

OIL  PRESS 

711171 

83 

E 

830615071 

□ 

B-198 


UH-1  Accident  Records 


\component:  INSTRUMENT 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

OIL  PRESS 

711171 

83 

E 

830614031 

□ 

OIL  PRESS 

711171 

83 

E 

830629011 

□ 

OIL  PRESS 

711171 

83 

E 

830622091 

□ 

OIL  PRESS 

711171 

83 

E 

830721101 

□ 

OIL  PRESS 

711171 

83 

E 

830706071 

□ 

OIL  PRESS 

711171 

83 

E 

830712071 

□ 

OE.  PRESS 

711171 

83 

E 

830810101 

□ 

OIL  PRESS 

711171  ' 

83 

E 

830805061 

□ 

OIL  PRESS 

711171 

82 

E 

820618061 

□ 

OIL  PRESS 

711171 

82 

E 

820507151 

□ 

OIL  PRESS 

711171 

82 

E 

820316021 

□ 

OIL  PRESS 

711171 

82 

E 

820415161 

□ 

INDICATOR 

80J67FBC1 

82 

E 

811202121 

□ 

FUEL  PRESS 

864254 

84 

E 

840301251 

□ 

FUEL  PRESS 

864254 

84 

E 

831005041 

□ 

FUEL  PRESS 

864254 

83 

E 

830420031 

□ 

FUEL  PRESS 

864254 

83 

E 

830914141 

□ 

FUEL  PRESS 

864254 

82 

E 

820623091 

□ 

OIL  PRESS 

864261 

86 

E 

851016051 

□ 

OIL  PRESS 

864261 

83 

E 

830612021 

□ 

OIL  PRESS 

864263 

84 

E 

840404181 

□ 

OIL  PRESS 

864263 

84 

E 

840517031 

□ 

OIL  PRESS 

864263 

84 

E 

840706021 

□ 

OIL  PRESS 

864263 

84 

E 

831020091 

□ 

OIL  PRESS 

864263 

83 

E 

821103061 

□ 

OIL  PRESS 

864263 

83 

E 

821025151 

□ 

OIL  PRESS 

864263 

83 

E 

821116071 

□ 

OIL  PRESS 

864263 

83 

E  i 

821109111 

□ 

OIL  PRESS 

864263 

83 

E 

830825061 

□ 

OIL  PRESS 

864263 

83 

E 

830915061 

□ 

OIL  PRESS 

864263 

83 

E  i 

830922081 

□ 

OIL  PRESS 

864263 

82 

E  I 

811008091 

□ 

OIL  PRESS 

864263 

82 

E 

811027121 

□ 

OIL  PRESS 

864263 

81 

E 

810411011 

□ 

OIL  PRESS 

864263 

81 

E  I 

801203031 

□ 

OIL  PRESS 

864263 

81 

E 

801215181 

□ 

OIL  PRESS 

864263 

81 

E 

801212051 

□ 

OIL  PRESS 

864263 

81 

E 

801118061 

□ 

B-199 


UH-l  Accident  Records 


Component:  INSTRUMENT 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

OIL  PRESS 

864263 

81 

E 

801106171 

□ 

OIL  PRESS 

864263 

81 

E 

801105181 

□ 

OIL  PRESS 

864263 

81 

E 

801105131 

□ 

OIL  PRESS 

864263 

81 

E 

801101051 

□ 

OIL  PRESS 

864264 

85 

E 

841119031 

□ 

OIL  PRESS 

864264 

85 

E 

841105101 

□ 

OIL  PRESS 

864264 

83 

E 

830830081 

□ 

OIL  PRESS 

864264 

83 

E 

830701111 

□ 

OIL  PRESS 

864264 

82 

E 

820303051 

n 

OIL  PRESS 

864264 

81 

E 

801217191 

□ 

OIL  PRESS 

864264 

81 

E 

801106141 

□ 

OIL  PRESS 

864264 

81 

E 

810515071 

□ 

OIL  PRESS 

864264 

81 

E 

810504021 

□ 

DUALTACH 

8DJ67EBC1 

83 

E 

830815061 

□ 

DUALTACH 

8DJ67FBC1 

90 

E 

900609041 

□ 

DUALTACH 

8DJ67FBC1 

89 

E 

890821131 

□ 

DUALTACH 

8DJ67FBC1 

89 

E 

890725151 

□ 

DUALTACH 

8DJ67FBC1 

89 

E 

881020041 

□ 

DUALTACH 

8DJ67FBC1 

88 

E 

880820011 

□ 

DUALTACH 

8DJ67FBC1 

88 

E 

880615191 

□ 

DUALTACH 

8DJ67FBC1 

88 

E 

880421091 

□ 

DUALTACH 

8DJ67FBC1 

87 

E 

870402131 

□ 

DUALTACH 

8DJ67FBC1 

85 

E 

850202071 

□ 

DUALTACH 

8DJ67FBC1 

85 

E 

850904241 

□ 

DUALTACH 

8DJ67FBC1 

84 

E 

840404111 

□ 

DUALTACH 

8DJ67FBC1 

83 

E 

830126151 

□ 

DUALTACH 

8DJ67FBC1 

83 

E 

821207161 

□ 

DUALTACH 

8DJ67FBC1 

83 

E 

830602061 

□ 

DUALTACH 

8DJ67FBC1 

83 

E 

830811091 

□ 

DUALTACH 

8DJ67FBC1 

82 

E 

811029151 

□ 

DUALTACH 

8DJ67FBC1 

82 

E 

811028201 

□ 

DUALTACH 

8DJ67FBC1 

82 

E 

820319061 

□ 

DUALTACH 

8DJ67FBC1 

82 

E 

820401061 

□ 

DUALTACH 

8DJ67FBC1 

82 

E 

820322031 

□ 

DUALTACH 

8DJ67FBC1 

82 

E 

820219181 

□ 

DUALTACH 

8DJ67FBC1 

82 

E 

811109021 

□ 

DUALTACH 

8DJ67FBC1 

81 

E 

810410081 

□ 

DUALTACH 

8DJ67FBC1 

81 

E 

810407121 

□ 

B-200 


UH-1  Accident  Records 


Component:  INSTRUMENT 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

DUALTACH 

8DJ67FBC1 

81 

E 

810121211 

□ 

DUALTACH 

8DJ67FBC1 

81 

E 

810123171 

□ 

DUALTACH 

8DJ67FBC1 

81 

E 

810203231 

□ 

DUALTACH 

8DJ67FBC1 

81 

E 

801218091 

□ 

DUALTACH 

8DJ67FBC1 

81 

E 

801106101 

□ 

DUALTACH 

8DJ67FBC1 

81 

E 

810429061 

□ 

DUALTACH 

8DJ67FBC1 

81 

E 

810427231 

□ 

DUALTACH 

8DJ67FBC1 

81 

E 

810421031 

□ 

DUALTACH 

8DJ67FBC1 

81 

E 

810709091 

□ 

DUALTACH 

8DJ67FBC1 

81 

E 

810916211 

□ 

DUALTACH 

8DJ67FBC1 

81 

E 

810921071 

□ 

DUALTACH 

8DJ67FBC1 

81 

E 

810908101 

□ 

DUALTACH 

8DJ67FBC1 

90 

D 

891214151 

□ 

DUALTACH 

8DJ81CAA1 

85 

E 

850228041 

□ 

DUALTACH 

8DJ81CAA1 

83 

E 

821101011 

□ 

NITACH 

8DJ81CAA1 

85 

E 

850513061 

□ 

NITACH 

8DJ81CAA2 

86 

E 

860222101 

□ 

INDICATOR 

8DJ81CBD4 

83 

E 

821026031 

□ 

INDICATOR 

8DJ81CBD4 

82 

E 

820929071 

□ 

INDICATOR 

8DJ81CBD4 

82 

E 

820217331 

□ 

INDICATOR 

8DJ81CBD4 

81 

E 

810507111 

□ 

AMPLIFELE 

AM3209ASN 

81 

E 

810205151 

□ 

RESISTOR 

AN55342 

90 

E 

900713031 

□ 

RESISTOR 

AN55342 

88 

E 

880307161 

□ 

RESISTOR 

AN55342 

88 

E 

880821011 

□ 

RESISTOR 

AN55342 

88 

E 

880721041 

□ 

RESISTOR 

AN55342 

88 

E 

871014041 

□ 

RESISTOR 

AN55342 

85 

E 

850207181 

□ 

RESISTOR 

AN55342 

84 

E 

840710151 

□ 

RESISTOR 

AN55342 

84 

E 

840202071 

□ 

RESISTOR 

AN55342 

83 

E 

830509031 

□ 

RESISTOR 

AN55342 

82 

E 

820325061 

□ 

ATITTINDI 

DSA274 

87 

E 

870808111 

□ 

ATITTINDI 

DSA274 

86 

E 

860130181 

□ 

ATirriNDI 

DSA274 

81 

E 

810123141 

□ 

FUEL  QUANT 

DSF419 

89 

E 

881206141 

□ 

FUEL  QUANT 

DSF419 

85 

E 

850518051 

□ 

FUEL  QUANT 

DSF419 

84 

E 

840109051 

□ 

B-201 


UH-1  Accident  Records 


\component:  INSTRUMENT  | 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

FUEL QUANT 

DSF419 

84 

E 

840118101  □ 

FUEL  QUANT 

DSF419 

84 

E 

840222051  □ 

FUEL  QUANT 

DSF419 

84 

E 

840125161  □ 

FUEL  QUANT 

DSF419 

83 

E 

830512031  □ 

FUEL  QUANT 

DSF419 

83 

E 

830429151  □ 

FUEL  QUANT 

DSF419 

82 

E 

820315091  □ 

FUEL  QUANT 

DSF419 

82 

E 

820223131  □ 

FUEL  QUANT 

DSF419 

81 

E 

810707021  □ 

FUEL  QUANT 

DSF419 

85 

A 

841114011  n 

INDICATOR 

ID998ASN 

83 

E 

830901071  □ 

INDICATOR 

INDA5UH1 

81 

E 

810509021  □ 

OATIND 

M280282 

86 

E 

851120061  □ 

INDICATOR 

M5173131 

86 

E 

860110121  □ 

NITACH 

MIL125623 

86 

E 

860531021  □ 

NITACH 

MIL125623 

85 

E 

850723081  □ 

NITACH 

MIL125623 

84 

E 

840322171  □ 

NITACH 

MIL125623 

84 

E 

840717101  □ 

NITACH 

MrL125623 

84 

E 

840827061  □ 

NITACH 

MIL125623 

82 

E 

820916201  □ 

NITACH 

MIL125623TYPEMU 

90 

E 

891129031  □ 

NITACH 

MIL125623TYPEMU 

90 

E 

900122091  □ 

NITACH 

MIL125623TYPEMU 

90 

E 

891031041  □ 

NITACH 

MIL125623TYPEMU 

89 

E 

890616091  □ 

NITACH 

MIL125623TYPEMU 

88 

E 

880301141  □ 

NITACH 

MrL125623TYPEMU 

88 

E 

880325081  □ 

NITACH 

MIL125623TYPEMU 

87 

E 

861204121  □ 

NITACH 

MIL125623TYPEMU 

87 

E 

870320021  □ 

NITACH 

MIL125623TYPEMU 

87 

E 

861009021  □ 

NITACH 

MIL125623TyPEMU 

84 

E 

831108151  □ 

NITACH 

MIL125623TYPEMU 

84 

E 

840202031  □ 

NITACH 

MIL125623TYPEMU 

83 

E 

821107081  □ 

NITACH 

MIL125623TYPEMU 

83 

E 

821018131  □ 

NITACH 

MIL125623TYPEMU 

83 

E 

830722041  □ 

NITACH 

MIL125623TYPEMU 

82 

E 

820920161  □ 

NITACH 

MIL125623TyPEMU 

82 

E 

811103141  □ 

NITACH 

MIL125623TYPEMU 

82 

E 

811105091  □ 

NITACH 

MIL125623TyPEMU 

81 

E 

810227081  □ 

NITACH 

MIL125623TYPEMU 

81 

E 

810126081  □ 

B-202 
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Component:  INSTRUMENT 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

N1 TACH 

MIL125623TYPEMU 

81 

E 

801229061 

□ 

NITACH 

MIL125623TYPEMU 

81 

E 

810721121 

□ 

NITACH 

MIL125623TYPEMU 

81 

E 

810727061 

□ 

NITACH 

MIL125623TYPEMU 

81 

E 

810819081 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

90 

E 

891113091 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

90 

E 

900403181 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

90 

E 

900515031 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

90 

E 

891024081 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

90 

E 

891014041 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

89 

E  i 

890922011 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

89 

E 

890911071 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

89 

E 

890802131 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

89 

E  ^ 

881129071 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

89 

E  i 

890201101 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

89 

E 

881213121 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

88 

E  i 

880720301 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

88 

E  i 

880427081 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

88 

E 

880405051 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

88 

E 

880418141 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

88 

E 

880418061 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

87 

E 

861114121 

□ 

OIL  PRESS 

MrL158099 

87 

E 

870329031 

□ 

OIL  PRESS 

MILl  58099 

86 

E 

851022111 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

86 

E 

860825151 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

86 

E 

860310011 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

86 

E 

860429061 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

86 

E 

860725081 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

86 

E 

860805201 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

85 

E 

841128011 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

85 

E 

850307101 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

85 

E 

850515081 

□ 

OE.  PRESS 

MIL158099 

85 

E 

850528071 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

85 

E 

850314011 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

85 

E 

841103061 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

84 

E 

831101091 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

84 

E 

840406041 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

84 

E 

840327041 

□ 

OIL  PRESS 

MEL158099 

84 

E 

840423081 

□ 

B-203 
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Component:  INSTRUMENT 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

OIL  PRESS 

MIL158099 

84 

E 

840613031 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

84 

E 

840516161 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

84 

E 

840714061 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

84 

E 

840704011 

□ 

OIL  PRESS 

MILl  58099 

84 

E 

840807181 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

84 

E 

840927101 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

83 

E 

830309031 

□ 

OIL  PRESS 

biIL158099 

83 

E 

821021041 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

83 

E 

821129111 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

83 

E 

821203091 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

83 

E 

830822141 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

83 

E 

830514031 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

83 

E 

830722131 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

83 

E 

830720061 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

83 

E 

830728121 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

82 

E 

820917131 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

82 

E 

820806111 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

82 

E 

820924061 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

82 

E 

811019231 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

82 

E 

811024071 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

82 

E 

820506051 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

82 

E 

820504041 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

82 

E 

820307051 

□ 

OIL  PRESS 

MILl  58099 

82 

E 

820417031 

□ 

OIL  PRESS 

MILl  58099 

82 

E 

820114061 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

82 

E 

811229061 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

82 

E 

811207191 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

81 

E 

810923091 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

81 

E 

810722071 

□ 

OIL  PRESS 

MILl  58099 

81 

E 

810716151 

□ 

OIL  PRESS 

MILl  58099 

81 

E 

810707081 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

81 

E 

810909091 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

81 

E 

810729101 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

81 

E 

810728151 

□ 

OE.  PRESS 

MIL158099 

81 

E 

810819071 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

81 

E 

810814111 

□ 

OIL  PRESS 

MIL158099 

84 

D 

840915071 

□ 

INDICATOR 

M1L25623 

85 

E 

841010051 

□ 

B-204 
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1  Component:  INSTRUMENT  j 

Part 

Number 

FY 

lAMC 

Case  Number  | 

INDICATOR 

MIL25623TYPEMU1 

85 

E 

850304041 

□ 

INDICATOR 

MIL25623TYPEMU1 

83 

E 

821213041 

□ 

ALTIMETER 

MILA81851TYPEEA 

83 

E 

830921231 

□ 

INDICATOR 

MILI58099 

82 

E 

820115011 

□ 

INDICATOR 

MS173131 

89 

E 

881007091 

□ 

INDICATOR 

MS173131 

86 

E 

860422071 

□ 

COMPASS 

MS179832 

85 

E 

850506151 

□ 

LOADMETER 

MS250251 

81 

E 

801023091 

□ 

HARNESS 

MS25190818 

85 

E 

850820031 

□ 

INDICATOR 

MS2800550370 

84 

E 

840502031 

□ 

INDICATOR 

MS280091 

82 

E 

820409051 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

90 

E 

891114091 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

90 

E 

900404031 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

89 

E 

890805071 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

89 

E 

890531061 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

88 

E 

871209151 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

88 

E 

880918031 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

88 

E 

880823111 

□ 

OIL  TEMP 

MS28009I 

87 

E 

861203181 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

87 

E 

861116021 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

87 

E 

870602051 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

87 

E 

870421211 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

87 

E 

870723241 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

87 

E 

870804181 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

86 

E 

851117021 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

86 

E 

851017031 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

86 

E 

851008081 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

85 

E 

850107101 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

85 

E 

850204021 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

85 

E 

841019101 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

85 

E 

841009121 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

84 

E 

831108071 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

84 

E 

840202161 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

84 

E 

840403111 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

84 

E 

840501071 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

84 

E 

840522101 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

84 

E 

840906061 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

83 

830412141 

□ 

UH-1  Accident  Records 


Component:  INSTRUMENT 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

OIL  TEMP 

MS280091 

83 

E 

830331041 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

83 

E 

821123181 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

83 

E 

830831031 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

83 

E 

830907141 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

83 

E 

830915131 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

83 

E 

830701031 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

83 

E 

830815221 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

82 

E 

820813151 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

82 

E 

820108071 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

81 

E 

801202161 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

81 

E 

801202141 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

81 

E 

801016171 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

81 

E 

810530021 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

81 

E 

810526041 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

81 

E 

810724091 

□ 

OIL  TEMP 

MS280091 

81 

E 

810902171 

□ 

FUEL  PRESS 

MS280101 

82 

E 

820908081 

□ 

OIL  PRESS 

MS280101 

90 

E 

900520051 

□ 

OIL  PRESS 

MS280101 

88 

E 

880324041 

□ 

OIL  PRESS 

MS280101 

87 

E 

870507121 

□ 

OIL  PRESS 

MS280101 

87 

E 

870626051 

□ 

OIL  PRESS 

MS280101 

86 

E 

851029031 

□ 

OIL  PRESS 

MS280101 

85 

E 

850108061 

□ 

OIL  PRESS 

MS280101 

85 

E 

850307091 

□ 

OIL  PRESS 

MS280101 

85 

E 

850910191 

□ 

OIL  PRESS 

MS280101 

84 

E 

840208021 

□ 

OIL  PRESS 

MS280101 

84 

E 

840314111 

□ 

OE.  PRESS 

MS280101 

84 

E 

840723041 

□ 

OIL  PRESS 

MS280101 

83 

E 

830503071 

□ 

OIL  PRESS 

MS280101 

83 

E 

830602061 

□ 

OIL  PRESS 

MS280101 

82 

E 

820722081 

□ 

OR.  PRESS 

MS280101 

82 

E 

811021121 

□ 

OIL  PRESS 

MS280101 

81 

E 

801021091 

□ 

INDICATOR 

MS28045T2 

89 

E 

890404051 

□ 

CONNECTOR 

MS3016R1475 

87 

E 

870423191 

□ 

CONNECTOR 

MS3106R105L3S 

87 

E 

870311131 

□ 

CONNECTOR 

MS3106R10SL3S 

89 

E 

890605061 

□ 

CONNECTOR 

MS3106R14S7SC 

85 

E 

850722061 

□ 

UH-1  Accident  Records 
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Component:  INSTRUMENT 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

INDICATOR 

NOTREC 

89 

E 

890308201 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

89 

E 

881208151 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

88 

E 

871104161 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

88 

E 

880713231 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

88 

E 

880802051 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

88 

E 

880828051 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

88 

E 

880305091 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

88 

E 

880423041 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

88 

E 

880323221 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

88 

E 

880331011 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

87 

E 

861125081 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

87 

E 

870123031 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

87 

E 

870620011 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

87 

E 

870402031 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

87 

E 

870406161 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

87 

E 

870724021 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

87 

E 

870626121 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

87 

E 

870706141 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

87 

E 

870929101 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

87 

E 

870928051 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

86 

E 

860502061 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

86 

E 

860119041 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

86 

E 

860708051 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

86 

E 

860625221 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

86 

E 

860504101 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

85 

E 

850118121 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

85 

E 

850116031 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

85 

E 

850124211 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

85 

E 

850207121 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

85 

E 

850207191 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

85 

E 

841105051 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

85 

E 

841018131 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

85 

E 

850826141 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

84 

E 

831220031 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

84 

E 

840202011 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

84 

E 

840308281 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

84 

E 

840312071 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

84 

E 

840507161 

□ 

B-208 
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Component:  INSTRUMENT 


Part 

Number 

FY 

AMC 

1  Case  Number 

INDICATOR 

NOTREC 

84 

E 

840427071 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

84 

E 

840609021 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

84 

E 

840524171 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

84 

E 

840531011 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

84 

E 

840702031 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

84 

E 

840726061 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

84 

E 

831012021 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

84 

E 

840824181 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

83 

E 

830326031 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

83 

E 

830405051 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

83 

E 

830118011 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

83 

E 

821023031 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

83 

E 

821021101 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

83 

E 

830818081 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

83 

E 

821018011 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

83 

E 

821001051 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

83 

E 

830929121 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

83 

E 

830601181 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

83 

E 

830711061 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

82 

E  i 

820720021 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

82 

E 

820811041 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

82 

E 

820505131 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

82 

E 

820421031 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

82 

E  i 

820225091 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

82 

E 

820309061 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

82 

E 

820207041 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

82 

E 

811120091 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

81 

E 

810411011 

lEI 

INDICATOR 

NOTREC 

81 

E 

810318031 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

81 

E 

810219171 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

81 

E 

810220021 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

81 

E  ^ 

810504161 

□ 

INDICATOR 

NOTREC 

88 

A 

880321011 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

83 

E 

830519181 

□ 

PIN 

NOTREC 

85 

E  : 

841116131 

□ 

RMIINDICA 

NOTREC 

83 

E 

830413011 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

86 

E 

860904041 

□ 

TORQUEME 

NOTREC 

86 

E 

860714141 

□ 

UH-1  Accident  Records 


'^Component:  INSTRUMENT 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

TRANSMUTE 

NOTREC 

89 

E 

890502061 

□ 

TRANSMUTE 

NOTREC 

85 

E 

850904081 

□ 

TRANSMUTE 

NOTREC 

84 

E 

840627051 

□ 

VALVE 

NOTREC 

84 

E 

840620101 

□ 

WIRE 

NOTREC 

90 

E 

900120011 

□ 

WIRE 

NOTREC 

90 

E 

891023091 

□ 

WIRE 

NOTREC 

90 

E 

891104021 

□ 

WIRE 

NOTREC 

90 

E 

891103031 

□ 

WIRE 

NOTREC 

89 

E 

890717131 

□ 

WIRE 

NOTREC 

89 

E 

881103151 

□ 

WIRE 

NOTREC 

89 

E 

881012101 

□ 

WIRE 

NOTREC 

89 

E 

881011161 

□ 

WIRE 

NOTREC 

89 

E 

890823051 

□ 

WIRE 

NOTREC 

89 

E 

890831051 

□ 

WIRE 

NOTREC 

88 

E 

880523151 

□ 

WIRE 

NOTREC 

88 

E 

880517061 

□ 

WIRE 

NOTREC 

87 

E 

870112021 

□ 

WIRE 

NOTREC 

87 

E 

861026011 

□ 

WIRE 

NOTREC 

87 

E 

870624121 

□ 

WIRE 

NOTREC 

87 

E 

870811061 

□ 

WIRE 

NOTREC 

86 

E 

860306091 

□ 

WIRE 

NOTREC 

86 

E 

860608051 

□ 

WIRE 

NOTREC 

85 

E 

841116031 

□ 

WIRE 

NOT  REC 

85 

E 

850312131 

□ 

WIRE 

NOTREC 

85 

E 

850324061 

□ 

WIRE 

NOTREC 

85 

E 

850104021 

□ 

WIRE 

NOTREC 

85 

E 

841120071 

□ 

WIRE 

NOTREC 

85 

E 

850530051 

□ 

WIRE 

NOTREC 

85 

E 

850807181 

□ 

WIRE 

NOTREC 

85 

E 

850821021 

□ 

WIRE 

NOTREC 

84 

E 

840814051 

□ 

WIRE 

NOTREC 

84 

E 

840425221 

□ 

WIRE 

NOTREC 

84 

E 

840301091 

□ 

WIRE 

NOTREC 

84 

E 

831104051 

□ 

WIRE 

NOTREC 

84 

E 

840823161 

□ 

WIRE 

NOTREC 

84 

E 

831002061 

□ 

WIRE 

NOTREC 

84 

E 

840611081 

□ 

WIRE 

NOTREC 

83 

E 

830922031 

□ 

B-210 


UH~1  Accident  Records 


Component:  INSTRUMENT 


Part 

Number 

FY 

AMC 

j  Case  Number 

WIRE 

NOTREC 

■111""" 

83 

E 

830122021 

□ 

WIRE 

NOTREC 

83 

E 

830509161 

□ 

WIRE 

NOTREC 

82 

E 

820901191 

□ 

WIRE 

NOTREC 

82 

E 

820708111 

□ 

WIRE 

NOTREC 

82 

E 

820712081 

□ 

WIRE 

NOTREC 

82 

E 

820918031 

□ 

WIRE 

NOTREC 

82 

E 

820305141 

□ 

WIRE 

NOTREC 

81 

E 

810612191 

□ 

WIRE 

NOTREC 

81 

E 

801001221 

□ 

WIRE 

NOTREC 

81 

E 

810911081 

□ 

WIRE 

NOTREC 

81 

E 

801215051 

□ 

WIRE 

NOTREC 

81 

E 

801029101 

□ 

OIL  PRESS 

PD125438A 

82 

E 

820122171 

□ 

OIL  PRESS 

PD125438A 

81 

E 

810717091 

□ 

OIL  PRESS 

PDI25438A 

84 

E 

840203031 

□ 

OIL  PRESS 

PDI25438A 

82 

E 

811006111 

□ 

OIL  PRESS 

PDI25438A 

82 

E 

811005171 

□ 

OIL  PRESS 

PDI25438A 

82 

E 

811002091 

□ 

OIL  PRESS 

PDI25438A 

81 

E 

810415061 

□ 

OIL  PRESS 

PDI25438A 

81 

E 

810324211 

□ 

OIL  PRESS 

PDI25438A 

81 

E 

810326171 

□ 

OIL  PRESS 

PDI25438A 

81 

E 

810325161 

□ 

OIL  PRESS 

PDI25438A 

81 

E 

810401201 

□ 

OIL  PRESS 

PDI25438A 

81 

E 

810317241 

□ 

OIL  PRESS 

PDI25438A 

81 

E 

810309211 

□ 

OIL  PRESS 

PDI25438A 

81 

E 

810312181 

□ 

OIL  PRESS 

PDI25438A 

81 

E 

810305251 

□ 

OIL  PRESS 

PDI25438A 

81 

E 

801212101 

□ 

OIL  PRESS 

PDI25438A 

81 

E 

810116061 

□ 

OIL  PRESS 

PDI25438A 

81 

E 

810119091 

□ 

OIL  PRESS 

PDI25438A 

81 

E 

801121031 

□ 

OIL  PRESS 

PDI25438A 

81 

E 

801125151 

□ 

OIL  PRESS 

PDI25438A 

81 

E 

801119111 

□ 

OIL  PRESS 

PDI25438A 

81 

E 

801107141 

□ 

OIL  PRESS 

PDI25438A 

81 

E 

801021051 

□ 

OIL  PRESS 

PDI25438A 

81 

E 

801013021 

□ 

OIL  PRESS 

PDI25438A 

81 

E 

810602051 

□ 

OIL  PRESS 

PDI25438A 

i  81 

E 

810521121 

□ 

UH-1  Accident  Records 


Component:  INSTRUMENT 


Part 

Number 

QJj 

AMC 

Case  Number 

OE.  PRESS 

PDI2S438A 

81 

E 

810520061 

□ 

OEL  PRESS 

PDI25438A 

81 

E 

810425031 

□ 

OIL  PRESS 

PDI25438A 

81 

E 

810716121 

□ 

OIL  PRESS 

PDI25438A 

81 

E 

810716101 

□ 

OIL  PRESS 

PDI25438A 

81 

E 

810709161 

□ 

OIL  PRESS 

PDI25438A 

81 

E 

810612131 

□ 

OIL  PRESS 

PDI25438A 

81 

E 

810611221 

□ 

OEL  PRESS 

PDI25438A 

81 

E 

801002111 

□ 

OIL  PRESS 

PDI25438A 

81 

E 

801002071 

□ 

OIL  PRESS 

PDI25438A 

81 

E 

801006071 

□ 

OIL  PRESS 

PDI25578 

87 

E 

870427071 

□ 

OIL  PRESS 

T1700141 

86 

E 

860728231 

□ 

UH-1  Component  Analysis 


Component: 

LAND  GEAR 

i 

Part 

1981 

1982 

1983  I  1984 

1985 

1986 

1987 

1988  i  1989 

1990 

Total 

BRACKETS 

1 

mm 

mimmi 

h-n 

.12 

.01 

CLEVIS  BOL 

■I 

■n 

1 

1 

.14 

.01 

CROSS  TUBE 

H 

16 

4  i  2 

1 

1 1 1 

3 

30  i 

.24 

2.14 

.53  1  .28 

.14 

.14  j  .15 

.46 

.42  ; 

DAMPER 

nmmi 

mm 

1 

Bllllll 

.01 

SKI 

mnn 

HB 

■■■I 

i  1 

bhi 

1 

IHIIIi 

HHIH 

mHiH 

i  .15 

.01  i 

SKID  CAP 

mm 

■■III 

1 

1 

.15 

.01  : 

SKID  TUBE 

nnnn 

1 

■■■ 

1 

2 

■IHIIi 

.14 

IIIHIHI 

iiiiiiiiiiiii 

.15 

.03  i 

SUPPORT 

IIIIIH 

■■Il 

mm 

1  i 

4 

5 

■■il 

■■il 

■Hi 

.14  I 

.61 

.07 

Total  1 

3 

.37 

16 

2.14 

5  1  2 

.66  I  .28 

2 

.29 

■1 

1 

.14 

2  i  2 
.28  1  .29 

9 

1.37 

42 

.59 

B-213 


UH-1  Accident  Records 


Component:  LAND  GEAR 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  j 

SKID  CAP 

2040502271 

90 

E 

900224041 

□ 

SUPPORT 

20503029110 

88 

E 

880202081 

□ 

SUPPORT 

2050303413 

90 

E 

900119121 

□ 

SUPPORT 

2050303414 

90 

E 

900119121 

□ 

CROSS  TUBE 

20505011425 

90 

D 

900711031 

□ 

CLEVIS  BOL 

205050123 

87 

E 

870117021 

□ 

CROSS  TUBE 

20505015235 

82 

E 

820527031 

□ 

CROSS  TUBE 

20505015241 

82 

E 

820125211 

□ 

CROSS  TUBE 

20505015241 

82 

C 

820418031 

□ 

CROSS  TUBE 

20505015241 

81 

C 

801208161 

□ 

CROSS  TUBE 

20505015249 

90 

E 

900619041 

□ 

CROSS  TUBE 

20505015249 

90 

E 

900823041 

□ 

CROSS  TUBE 

20505015249 

89 

E 

890728161 

□ 

CROSS  TUBE 

20505015249 

88 

E 

880621081 

□ 

CROSS  TUBE 

20505015249 

84 

E 

840630041 

□ 

CROSS  TUBE 

20505015249 

83 

E 

821111051 

□ 

CROSS  TUBE 

20505015249 

83 

E 

821208111 

□ 

CROSS  TUBE 

20505015249 

00 

E 

830621061 

□ 

CROSS  TUBE 

20505015249 

83 

E 

830621211 

□ 

CROSS  TUBE 

20505015249 

82 

E 

820707051 

□ 

CROSS  TUBE 

20505015249 

82 

E 

811119221 

□ 

CROSS  TUBE 

20505015249 

82 

E 

820212031 

□ 

CROSS  TUBE 

20505015249 

82 

E 

820607011 

□ 

CROSS  TUBE 

20505015249 

82 

E 

820308111 

□ 

CROSS  TUBE 

20505015249 

82 

E 

820713101 

□ 

CROSS  TUBE 

20505015249 

82 

E 

820712101 

□ 

CROSS  TUBE 

20505015249 

82 

E 

820616091 

□ 

CROSS  TUBE 

20505015249 

82 

E 

820707131 

□ 

CROSS  TUBE 

20505015249 

82 

E 

820805141 

□ 

CROSS  TUBE 

20505015249 

82 

E 

820120061 

□ 

CROSS  TUBE 

20505015249 

85 

D 

841218081 

□ 

CROSS  TUBE 

20505015249 

82 

C 

820609021 

□ 

CROSS  TUBE 

20505015249 

82 

C 

820602041 

□ 

CROSS  TUBE 

20505015249 

81 

C 

801009151 

□ 

SKID  TUBE 

20505015260 

90 

E 

900607081 

D 

SKID  TUBE 

20505015260 

85 

E 

850425171 

□ 

SUPPORT 

2050502121 

90 

E 

900119121 

□ 

SUPPORT 

2120502111 

90 

E 

900119121 

□ 

B-214 


UH~1  Accident  Records 


UH-1  Component  Analysis 


Component: 

NOTREC 

Part 

1981 

1982 

1983  j 

1984 

1985 

1986 

79«7 

1988  j  1989 

1990 

Total 

NOTREC 

1 

2 

3  i 

7 

2 

3 

1 

i  1 

5 

25 

.12 

.27 

•4  1 

.99 

.29 

.42 

.14 

i  .15 

.76 

.35 

QUnXASSY 

1 

.12 

mM 

. 

STARTER 

m 

i  1 

1 

_ 

.15 

.01 

WIRE 

1 

ligi 

1 

.12 

.01 

Total 

3 

2 

3  i 

7 

2 

3 

1 

5 

28 

.37 

.27 

L  ...d . 1. 

.99 

.29 

.42 

.14 

HHkB 

.76 

.39 

B-216 


UH-1  Accident  Records 


Component:  NOTREC  | 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

NOTREC 

NOTREC 

90 

E 

900305071 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

90 

E 

891114051 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

90 

E 

900519131 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

90 

E 

900514121 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

90 

E 

891022031 

NOTREC 

NOTREC 

89 

E 

890513021 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

86 

E 

860924091 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

86 

E 

860905051 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

85 

E 

850812071 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

85 

E 

850920021 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

84 

E 

840512021 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

84 

E 

840119051 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

84 

E 

840906161 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

84 

E 

831026011 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

84 

E 

831025101 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

84 

E 

831012171 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

84 

E 

831010011 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

83 

E 

830302101 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

83 

E 

830117061 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

83 

E 

830615061 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

82 

E 

820605031 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

82 

E 

820917171 

IS 

NOTREC 

NOTREC 

87 

C 

870927021 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

86 

D 

860804161 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

82 

C 

820521101 

□ 

NOTREC 

NOTREC 

81 

C 

810127111 

□ 

QUILL  ASSY 

NOTREC 

81 

E 

810114081 

□ 

STARTER 

NOTREC 

89 

E 

881102101 

□ 

WIRE 

Q1B20 

81 

E 

810310061 

□ 

B-217 


VH-1  Component  Analysis 


Component:  ROTOR/XMSN 


Part 

1981 

1982 

j  1983 

1984 

1985 

BEARING 

5 

■1 

15 

6 

3 

■61 

1.98 

^  .85 

.43 

1986 

1987 

4 

3 

.56 

.43 

1 

1 

.14 

.14 

BEARING  BA 

BOLTRETAI 

1 

.12 

BOLT SHEAR 

BOOT 

BRACKET 

CAP  ASSY 

CHAIN  ASSY 

CHIP  DETEC 

CLAMP 

CUEVIS 

CLUTCH 

CONNECTOR 

COOLER 

COUPLING 

I  DAMPER  M/R 

i  DAMPER PYL 

DEFLECTOR 

DRIVE 

DRIVE  SHAF 

ELECTRIC  L 

FILLER  ADA 

FILTER 

FILTER  HOU 

FITTING 

GASKET 


UH-1  Component  Analysis 


VH-1  Component  Analysis 


Component:  ROTOR/XMSN 


Part _ 

PRESS  swrr 

PUMP 

QUILL  ASSY 


1981 

1982 

1  1983 

1984 

198S 

j  1986 

1987 

i  1988 

1989 

1990 

QUELL  INPU  I  i 

1  i  i  i  r 

.12  .13  .13  i  .14 


RING  CLUTC 


SEAL 


SEAL  PLAIN 


SENSING  UN 


SHAFT  COUP 


SLEEVE 


SLIDER 


SPRAG  GLUT 


SPRING 


STRIP 


SWITCH 


T/R  BLADE 


TAB  TRIM 


TACO  SHELL 
TAPE 


TEMP  BULB 


TERMINAL 


THERMAL  VA 


THERMOSTAT 


TR  CON  TUB 


TR  CONT  NU 


B-220 


VH-1  Component  Analysis 


UH-l  Accident  Records 


Component:  ROTOR/XMSN  | 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

FILTER 

02500117 

87 

E 

870713211 

□ 

FILTER 

02S367110 

84 

E 

840323081 

□ 

SWITCH 

1124112230 

83 

E 

830906081 

□ 

GENERATOR 

11A703 

82 

E 

820224061 

□ 

ELECTRIC  L 

12005010 

86 

E 

851108101 

□ 

SWITCH 

124112230 

90 

E 

900417041 

□ 

SWITCH 

124112230 

90 

E 

900426091 

□ 

SWITCH 

124112230 

90 

E 

900403161 

□ 

SWITCH 

124112230 

90 

E 

900520061 

□ 

SWITCH 

124112230 

90 

E 

900605031 

□ 

SWITCH 

124112230 

90 

E 

900628211 

□ 

SWITCH 

124112230 

90 

E 

900703011 

□ 

SWITCH 

124112230 

90 

E 

900924151 

□ 

SWITCH 

124112230 

90 

E 

891214101 

□ 

SWITCH 

124112230 

89 

E 

881028031 

□ 

SWITCH 

124112230 

89 

E 

890804021 

□ 

SWITCH 

124112230 

89 

E 

890615131 

□ 

SWITCH 

124112230 

89 

E 

890724021 

□ 

SWITCH 

124112230 

89 

E 

890727051 

□ 

SWITCH 

124112230 

89 

E 

890429021 

□ 

SWITCH 

124112230 

89 

E 

881118051 

□ 

SWITCH 

124112230 

89 

E 

881026131 

□ 

SWITCH 

124112230 

88 

E 

880112091 

□ 

SWITCH 

124112230 

88 

E 

880421061 

□ 

SWITCH 

124112230 

88 

E 

880812231 

□ 

SWITCH 

124112230 

88 

E 

880803131 

□ 

SWITCH 

124112230 

88 

E 

880523081 

□ 

SWITCH 

124112230 

88 

E 

880621041 

□ 

SWITCH 

124112230 

87 

E 

870309071 

□ 

SWITCH 

124112230 

87 

E 

870330021 

□ 

SWITCH 

124112230 

87 

E 

870416081 

□ 

SWITCH 

124112230 

87 

E 

870612101 

□ 

SWITCH 

124112230 

87 

E 

861017021 

□ 

SWITCH 

124112230 

87 

E 

861012021 

□ 

SWITCH 

124112230 

87 

E 

861008041 

□ 

SWITCH 

124112230 

87 

E 

870702131 

□ 

SWITCH 

124112230 

87 

E 

870715131 

□ 

SWITCH 

124112230 

87 

E 

870723161 

□ 

B-222 


UH-1  Accident  Records 


Component:  ROTOR/XMSN 

Part 

Number 

FY 

AMC 

SWITCH 

124112230 

87 

E 

SWITCH 

124112230 

87 

E 

SWITCH 

124112230 

86 

E 

SWITCH 

124112230 

86 

E 

SWITCH 

124112230 

86 

E 

SWITCH 

124112230 

86 

E 

SWITCH 

124112230 

86 

E 

SWITCH 

124112230 

86 

E 

SWITCH 

124112230 

86 

E 

SWITCH 

124112230 

86 

E 

SWITCH 

124112230 

86 

E 

SWITCH 

124112230 

86 

E 

SWITCH 

124112230 

85 

E 

SWITCH 

124112230 

85 

E 

SWITCH 

124112230 

85 

E 

SWITCH 

124112230 

85 

E 

SWITCH 

124112230 

85 

E 

SWITCH 

124112230 

85 

E 

SWITCH 

124112230 

85 

E 

SWITCH 

124112230 

85 

E 

SWITCH 

124112230 

85 

E 

SWITCH 

124112230 

85 

E 

SWITCH 

124112230 

85 

E 

SWITCH 

124112230 

85 

E 

SWITCH 

124112230 

85 

E 

SWITCH 

124112230 

84 

E 

SWITCH 

124112230 

84 

E 

SWITCH 

124112230 

84 

E 

SWITCH 

124112230 

84 

E 

SWITCH 

124112230 

84 

E 

SWITCH 

124112230 

84 

E 

SWITCH 

124112230 

84 

E 

SWITCH 

124112230 

84 

E 

SWITCH 

124112230 

84 

E 

SWITCH 

124112230 

84 

E 

SWITCH 

124112230 

84 

E 

SWITCH 

124112230 

84 

I  E 

SWITCH 

124112230 

84 

1  E 

Case  Number 

870114121  □ 

870602221  □ 

860507181  □ 

860805191  □ 

860307161  □ 

860417181  □ 

851024091  □ 

851114161  □ 

860731131  □ 

860617041  □ 

860803021  □ 

851203131  □ 

850821131  □ 

850808121  □ 

850904191  □ 

850214121  □ 

850216051  □ 

850222071  □ 

850315071  □ 

850521091  □ 

850729011  □ 

850801201  □ 

850620031  □ 

850621011  □ 

850617101  □ 

840112081  □ 

840601031  □ 

840114041  a 
840117021  n\ 
831117111 
840319081  □ 

840324051  □ 

840314161  □ 

840825011  □ 

840507091  □ 

840425021  □ 

840808011  □ 

840720061  □ 


B-223 


UH-1  Accident  Records 


Component:  ROTOR/XMSN 


Number 


SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 


124112230 

124112230 

124112230 

124112230 

124112230 

124112230 

124112230 

124112230 

124112230 

124112230 

124112230 

124112230 

124112230 

124112230 

124112230 

124112230 

124112230 

124112230 

124112230 

124112230 

124112230 

124112230 

124112230 

124112230 

124112230 

124112230 

124112230 

124112230 

124112230 

124112230 

124112230 

124112230 

124112230 

124112230 

124112230 

124112230 

124112230 

124112230 


FYlAMCj  Case  Number 


840720051  □I 
840719131  □ 
840730111  □ 
840628081  □ 
840628041  □ 
840719101  □ 
840716101  □ 
840613221  □ 
840523041  □ 
840531041  □ 
830412151  □ 
830307051  □ 
830205081  □ 
830204031  □ 
821222031  □ 
830104121  □  I 
821206091  □  i 
830124111  □  I 
830111231  □ 
821105081  □ 
821104141  □ 
821123141  □ 
821122021  □ 
821115031  □ 
821112021  □ 
830613041  □ 
830722121  □ 
830808061  □ 
830816131  □ 
830830181  □ 
830822021  □ 
830908051  □ 
830907091  □ 
830921081  □ 
830915031  □ 
821008021  □ 
821005051  □ 
820310011  □ 


B-224 


UH-1  Accident  Records 


Component: 

_  Part 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

SWITCH 

TRANSDUCER 

GASKET 

M/R  BLADE 

CHAIN  ASSY 

TRCONTNU 

TRCONTNU 

BEARING 

BEARING 

BEARING 

BEARING 

BEARING 

BEARING 

TR  CON  TUB 

TRCONTNU 

TRCONTNU 

TRCONTNU 


ROTOR/XMSN 


Number 

FY 

AMC 

1  Case  Number 

124112230 

82 

E 

811116051 

□ 

124112230 

82 

E 

820920131 

□ 

124112230 

82 

E 

820727011 

□ 

124112230 

82 

E 

820824121 

□ 

124112230 

82 

E 

820826091 

□ 

124112230 

82 

E 

811027141 

□ 

124112230 

82 

E 

820715051 

□ 

124112230 

!  82 

E 

820514071 

□ 

124112230 

82 

E 

820310061 

□ 

124112230 

82 

E 

820302181 

□ 

124112230 

82 

E 

820114151 

□ 

124112230 

82 

E 

820204131 

□ 

124112230 

81 

E 

801104041 

□ 

124112230 

81 

E 

801115031 

□ 

124112230 

81 

E 

810128121 

□ 

124112230 

i  81 

E 

810411031 

□ 

124112230 

!  81 

E 

810403021 

□ 

124112230 

81 

E 

810404081 

□ 

124112230 

81 

E 

810825201 

□ 

124112230 

81 

E 

810831101 

□ 

124112230 

81 

E 

801125031 

□ 

1241L2230 

86 

E 

860425171 

□ 

1300306 

85 

E 

850727021 

□ 

2020401873 

86 

E 

860317011 

□ 

2040012505 

82 

E 

820317171 

□ 

2040017393 

81 

C 

810128241 

□ 

2040102651 

86 

E 

860620051 

□ 

2040102651 

86 

E 

860820061 

□ 

2040107049 

88 

E 

880217111 

□ 

2040107049 

88 

E 

880609041 

□ 

2040107049 

87 

E  I 

870528021 

□ 

2040107049 

85 

E  i 

850518091 

□ 

2040107049 

84 

E 

840910071 

□ 

2040107049 

81 

E  i 

810928041 

□ 

2040107429 

86 

E  i 

851008071 

□ 

2040107651 

85 

E 

850523081 

□ 

2040107651 

82 

E 

811211061 

□ 

2040107671 

87 

E 

870313091 

□ 

B-225 
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1  Component:  ROTOR/XMSN  | 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

HOUSING  QU 

2040107753 

86 

E 

851008071  □ 

TAB  TRIM 

2040110391 

84 

E 

831005091  □ 

TAB  TRIM 

2040110391 

83 

E 

830818021  □ 

BEARING 

2040111191 

86 

E 

860822121  □ 

BEARING 

2040111191 

84 

E 

831109031  □ 

BEARING 

2040111191 

84 

E 

840817161  □ 

BEARING 

2040111191 

83 

E 

830906031  □ 

BEARING 

2040111191 

83 

E 

830808051  □ 

BEARING 

2040111191 

83 

E 

830309011  □ 

BEARING 

2040111191 

83 

E 

821104181  □ 

BEARING 

2040111191 

83 

E 

821109061  □ 

BEARING 

2040111191 

83 

E 

821206161  □ 

BEARING 

2040111191 

83 

E 

830815031  □ 

BEARING 

2040111191 

82 

E 

820802081  □ 

BEARING 

2040111191 

82 

E 

820907021  □ 

BEARING 

2040111191 

82 

E 

820824081  □ 

BEARING 

2040111191 

82 

E 

820617031  □ 

LINK  ASSY 

2040111271 

81 

E 

801015031  □ 

UNIVERSAL 

2040111281 

82 

E 

820810091  □ 

SEAL 

2040111315 

86 

E 

860823051  □ 

SEAL 

2040111315 

86 

E 

860107091  □ 

CLEVIS 

2040111361 

84 

A 

840615011  □ 

TURNBUCKLE 

2040111371 

85 

E 

841212171  □ 

NUT 

2040111443 

90 

E 

900331011  □ 

M/R  BLADE 

2040112055 

82 

E 

820520191  □ 

M/Tl  BLADE 

204011250113 

90 

E 

900412051  □ 

M/R  BLADE 

204011250113 

88 

E 

880519201  □ 

M/R  BLADE 

204011250113 

87 

E 

870617031  □ 

Mm  BLADE 

204011250113 

86 

E 

860902011  □ 

M/R  BLADE 

204011250113 

86 

E 

860922081  □ 

Mm  BLADE 

204011250113 

86 

E 

860505141  □ 

Mm  BLADE 

204011250113 

86 

E 

851211021  □ 

Mm  BLADE 

204011250113 

85 

E 

841012081  □ 

Mm  BLADE 

204011250113 

85 

E 

850812121  □ 

Mm  BLADE 

204011250113 

82 

E 

820605071  □ 

Mm  BLADE 

204011250113 

82 

E 

820305211  □ 

Mm  BLADE 

204011250113 

82 

E 

811204011  □ 

Mm  BLADE 

2040112505 

89 

E 

881104021  □ 

B-226 
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B-227 


UH’^l  Accident  Records 


Component:  ROTOR/XMSN 


Part 

Number 

FY 

BLADE 

2040112505 

84 

BLADE 

2040112505 

84 

BLADE 

2040112505 

84 

BLADE 

2040112505 

84 

BLADE 

2040112505 

84 

BLADE 

2040112505 

84 

BLADE 

2040112505 

83 

BLADE 

2040112505 

83 

BLADE 

2040112505 

83 

BLADE 

2040112505 

83 

BLADE 

2040112505 

83 

BLADE 

2040112505 

83 

BLADE 

2040112505 

83 

BLADE 

2040112505 

83 

BLADE 

2040112505 

83 

BLADE 

2040112505 

83 

BLADE 

2040112505 

83 

BLADE 

2040112505 

83 

BLADE 

2040112505 

83 

BLADE 

2040112505 

82 

.BLADE 

2040112505 

82 

.BLADE 

2040112505 

82 

.BLADE 

2040112505 

82 

.BLADE 

2040112505 

82 

.BLADE 

2040112505 

82 

.BLADE 

2040112505 

82 

.BLADE 

2040112505 

82 

.BLADE 

2040112505 

82 

.BLADE 

2040112505 

82 

.BLADE 

2040112505 

82 

.BLADE 

2040112505 

82 

L  BLADE 

2040112505 

82 

1  BLADE 

2040112505 

82 

1  BLADE 

2040112505 

82 

1  BLADE 

2040112505 

82 

1  BLADE 

2040112505 

82 

1  BLADE 

2040112505 

82 

t BLADE 

2040112505 

82 

AMC 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 


Case  Number 

840802141 

□ 

840630021 

□ 

831025181 

□ 

831019091 

□ 

840820021 

□ 

840507031 

□ 

821001071 

□ 

830720041 

□ 

830709021 

□ 

830806011 

□ 

830803091 

□ 

830525111 

□ 

830318081 

□ 

821229081 

□ 

821227021 

□ 

821111041 

□ 

821120051 

□ 

821112061 

□ 

821019041 

□ 

820827021 

□ 

820810061 

□ 

820821031 

□ 

820711051 

□ 

820721151 

□ 

820803261 

□ 

811119031 

□ 

820107031 

□ 

820524101 

□ 

820604051 

□ 

820330021 

□ 

820525051 

□ 

820418061 

□ 

820512051 

□ 

820518161 

□ 

820323061 

□ 

811114011 

□ 

820210031 

□ 

820212101 

□ 

B-228 
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B-229 


UH-1  Accident  Records 


Component:  ROTORyXMSN 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  j 

GRIP  ASSY 

20401172819 

85 

E 

841110021 

□ 

GRIP  ASSY 

20401172819 

85 

E 

841110021 

El 

GRIP  ASSY 

20401172819 

81 

E 

810909061 

□ 

M/R  BLADE 

2040117505 

83 

E 

821004091 

□ 

LINK  ASSY 

20401176211 

83 

E 

821105031 

□ 

BEARING 

204011769 

85 

E 

850401071 

□ 

BEARING 

2040117691 

89 

E 

881109101 

□ 

BEARING 

2040117691 

87 

E 

870127201 

□ 

BEARING 

2040117691 

86 

E 

860204011 

□ 

BEARING 

2040117691 

86 

E 

860303121 

□ 

BEARING 

2040117691 

81 

E 

801207041 

□ 

BEARING 

2040117691 

81 

E 

810626131 

□ 

HUBT/R 

204011801121 

88 

E 

880513101 

□ 

HUBT/R 

204011801121 

88 

E 

880324091 

□ 

HUBT/R 

204011801121 

88 

E 

880418161 

□ 

HUBT/R 

204011801121 

87 

E 

870911091 

□ 

HUBT/R 

20401180117 

88 

E 

880217111 

□ 

HUB  Mm 

204012101141 

90 

E 

900326091 

□ 

HUB  Mm 

20401210131 

88 

E 

880313011 

□ 

HUB  Mm 

20401210131 

87 

E 

861121071 

□ 

HUB  Mm 

20401210131 

85 

E 

841116021 

□ 

SLEEVE 

2040121071 

86 

E 

851210291 

□ 

DAMPER  PYL 

20403109201 

82 

E 

811006061 

□ 

DAMPER  PYL 

2040319203 

87 

E 

870110071 

□ 

MOUNT 

2040319275 

82 

E 

811006061 

□ 

MOUNT 

2040319277 

85 

E 

850122111 

□ 

MOUNT 

2040319277 

84 

E 

840109141 

□ 

GEARBOX  42 

20404000327 

83 

E 

830518081 

□ 

GEARBOX  42 

20404000337 

90 

E 

891108051 

□ 

GEARBOX  42 

20404000337 

90 

E 

900606091 

□ 

GEARBOX  42 

20404000337 

89 

E 

890805061 

□ 

GEARBOX  42 

20404000337 

89 

E 

890728041 

□ 

GEARBOX  42 

20404000337 

89 

E 

881020171 

□ 

GEARBOX  42 

20404000337 

89 

E 

881203041 

□ 

GEARBOX  42 

20404000337 

88 

E 

871019091 

□ 

GEARBOX  42 

20404000337 

88 

E 

880129031 

□ 

GEARBOX  42 

20404000337 

88 

E 

880422041 

□ 

GEARBOX  42 

20404000337 

88 

E 

880217071 

□ 

B-230 


l/H-i  Accident  Records 


Component:  ROTOR/XMSN 


Part 

Number 

S3 

AMC 

1  Case  Number 

GEARBOX  42 

20404000337 

88 

E 

880223091 

□ 

GEARBOX  42 

20404000337 

88 

E 

880229061 

□ 

GEARBOX 42 

20404000337 

88 

E 

880308131 

□ 

GEARBOX 42 

20404000337 

88 

E 

880828011 

□ 

GEARBOX 42 

20404000337 

87 

E 

870403041 

□ 

GEARBOX 42 

20404000337 

87 

E 

870116021 

□ 

GEARBOX  42 

20404000337 

87 

E 

861203101 

□ 

GEARBOX  42 

20404000337 

86 

E 

860424031 

□ 

GEARBOX  42 

20404000337 

86 

E 

860816011 

□ 

GEARBOX  42 

20404000337 

86 

E 

860521191 

□ 

GEARBOX 42 

20404000337 

86 

E 

851024041 

□ 

GEARBOX 42 

20404000337 

86 

E 

860915111 

□ 

GEARBOX 42 

20404000337 

85 

E 

850821091 

□ 

GEARBOX  42 

20404000337 

85 

E 

841025021 

□ 

GEARBOX  42 

20404000337 

85 

E 

850711011 

□ 

GEARBOX  42 

20404000337 

85 

E  ^ 

850226081 

□ 

GEARBOX  42 

20404000337 

85 

E 

850308081 

□ 

GEARBOX  42 

20404000337 

85 

E 

850529101 

□ 

GEARBOX  42 

20404000337 

85 

E 

850522071 

□ 

GEARBOX  42 

20404000337 

85 

E 

850417191 

□ 

GEARBOX  42 

20404000337 

85 

E 

850417111 

□ 

GEARBOX  42 

20404000337 

85 

E 

850401051 

□ 

GEARBOX  42 

20404000337 

84 

E 

840301181 

□ 

GEARBOX  42 

20404000337 

84 

E 

840820061 

□ 

GEARBOX  42 

20404000337 

84 

E 

840627141 

□ 

GEARBOX  42 

20404000337 

84 

E 

840413031 

□ 

GEARBOX  42 

20404000337 

83 

E 

830915111 

□ 

GEARBOX 42 

20404000337 

83 

E 

830715031 

□ 

GEARBOX 42 

20404000337 

83 

E 

821025131 

□ 

GEARBOX  42 

20404000337 

83 

E 

821119041 

□ 

GEARBOX  42 

20404000337 

83 

E 

830302121 

□ 

GEARBOX  42 

20404000337 

82 

E 

820709131 

□ 

GEARBOX  42 

20404000337 

82 

E 

820924121 

□ 

GEARBOX  42 

20404000337 

82 

E 

820505061 

□ 

GEARBOX  42 

20404000337 

81 

E 

810309201 

□ 

GEARBOX 42 

20404000337 

81 

E 

810522031 

□ 

GEARBOX 42 

20404000337 

81 

E 

801111071 

□ 

GEARBOX 42 

20404000337 

81 

E 

810722091 

□ 

UH-1  Accident  Records 


Component:  ROTOR/XMSN 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

GEARBOX  42 

20404000337 

87 

c 

861104021 

□ 

GEARBOX  90 

20404000337 

90 

E 

900606091 

□ 

GEARBOX  90 

20404001212 

84 

E 

831214161 

□ 

GEARBOX  90 

20404001212 

82 

E 

820922041 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

90 

E 

900822181 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

90 

E 

900409131 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

90 

E 

900713061 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

90 

E 

900213101 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

90 

E 

900214081 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

90 

E 

891218091 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

90 

E 

891129051 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

90 

E 

891108051 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

89 

E 

890206071 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

89 

E 

881206181 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

89 

E 

881213141 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

89 

E 

890418031 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

89 

E 

890310061 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

89 

E 

890225051 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

89 

E 

890523111 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

89 

E 

890519021 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

89 

E 

890620011 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

89 

E 

890623091 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

89 

E 

890805061 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

89 

E 

890721031 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

89 

E 

890501031 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

88 

E 

880614141 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

88 

E 

880523091 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

88 

E 

880620011 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

88 

E 

880307021 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

88 

E 

880220061 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

88 

E 

880204111 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

88 

E 

880405101 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

88 

E 

880421171 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

88 

E 

880114131 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

88 

E 

880127261 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

88 

E 

871021121 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

87 

E 

870105161 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

87 

E 

870205111 

□ 

B-232 


UH-1  Accident  Records 


Component:  ROTOR/XMSN 


Part 

Number 

FY 

AMC 

j  Case  Number 

GEARBOX  90 

20404001213 

87 

E 

870514171 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

87 

E 

870302131 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

87 

E 

870711041 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

87 

E 

870718041 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

87 

E 

870811191 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

86 

E 

860619281 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

86 

E 

860428151 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

86 

E 

860505231 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

86 

E 

860611211 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

86 

E 

860614051 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

86 

E 

860525061 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

86 

E 

860801201 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

86 

E 

851031061 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

86 

E 

851013031 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

86 

E 

851008251 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

86 

E 

860531101 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

86 

E 

860227021 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

86 

E 

860323021 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

86 

E 

851204121 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

85 

E 

850830081 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

85 

E  i 

850808201 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

85 

E 

850820011 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

85 

E 

850320061 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

85 

E 

850326221 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

85 

E 

850403081 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

85 

E 

850411191 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

85 

E 

850504081 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

85 

E 

841218171 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

85 

E 

841228021 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

85 

E 

850125041 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

85 

E  i 

850128051 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

85 

E 

850124081 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

85 

E 

850122071 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

85 

E 

841118031 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

85 

E 

850130021 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

85 

E 

841003011 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

85 

E 

850822071 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

85 

E 

850801101 

□ 

B-233 


UH-1  Accident  Records 


Component:  ROTOR/XMSN 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

GEARBOX  90 

20404001213 

85 

E 

850808181 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

84 

E 

840410201 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

84 

E 

840917101 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

84 

E 

840608081 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

84 

E 

840530041 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

84 

E 

840725161 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

84 

E 

840723101 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

84 

E 

840628071 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

84 

E 

840629131 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

84 

E 

840705061 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

84 

E 

831003121 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

84 

E 

831019061 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

84 

E 

840830061 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

84 

E 

831223051 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

84 

E 

840106061 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

84 

E 

831216061 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

84 

E 

831107131 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

84 

E 

840207021 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

84 

E 

840406071 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

84 

E 

840420031 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

84 

E 

840404131 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

84 

E 

840313171 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

84 

E 

840927071 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

84 

E 

840227061 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

84 

E 

840301021 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

83 

E 

830907101 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

83 

E 

830513111 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

83 

E 

830429111 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

83 

E 

830503081 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

83 

E 

830222211 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

83 

E 

830210051 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

83 

E 

830320051 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

83 

E 

830321051 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

83 

E 

821204021 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

83 

E 

830722071 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

83 

E 

830621071 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

83 

E 

830521021 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

83 

E 

821012151 

□ 
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Component:  ROTOR/XMSN 


Part 

Number 

FY 

[AMC 

1  Case  Number 

GEARBOX  90 

20404001213 

83 

E 

830927141 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

83 

E 

830908131 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

82 

E 

820423131 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

82 

E 

820402031 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

82 

E 

820402101 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

82 

E 

820912101 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

82 

E 

820728131 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

82 

E 

811207011 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

82 

E 

820222141 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

82 

E 

811014111 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

82 

E 

811019121 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

82 

E 

811016091 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

82 

E 

820624071 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

82 

E 

820117041 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

82 

E 

820317121 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

82 

E 

820302061 

□ 

GEARBOX 90 

20404001213 

82 

E 

820505091 

□ 

GEARBOX 90 

20404001213 

81 

E 

810810111 

□ 

GEARBOX 90 

20404001213 

81 

E 

810518211 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

81 

E 

801215171 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

81 

E 

810226091 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

81 

E 

810302021 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

81 

E 

810412021 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

81 

E 

810408061 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

81 

E 

810327121 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

81 

E 

810308051 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

81 

E 

810307071 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

81 

E 

810726031 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

81 

E 

810916131 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

81 

E 

810918051 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

90 

C 

900130061 

□ 

GEARBOX  90 

20404001213 

87 

C 

861104021 

□ 

TRANSMISSI 

2040400165 

90 

E 

900203081 

□ 

TRANSMISSI 

2040400165 

90 

E 

900730181 

□ 

TRANSMISSI 

2040400165 

90 

E 

891130121 

□ 

TRANSMISSI 

2040400165 

1  88 

E 

880720281 

□ 

TRANSMISSI 

2040400165 

i  88 

E 

871206021 

□ 

TRANSMISSI 

2040400165 

1  88 

E 

880623171 

□ 
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^Component:  ROTOR/XMSN 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

TRANSMISSI 

2040400165 

88 

E 

880711041  □ 

TRANSMISSI 

2040400165 

88 

E 

880527121  □ 

TRANSMISSI 

2040400165 

88 

E 

880611081  □ 

TRANSMISSI 

2040400165 

88 

E 

880209021  □ 

TRANSMISSI 

2040400165 

88 

E 

880226051  □ 

TRANSMISSI 

2040400165 

88 

E 

880323181  □ 

TRANSMISSI 

2040400165 

87 

E 

870616041  □ 

TRANSMISSI 

2040400165 

87 

E 

870127051  □ 

TRANSMISSI 

2040400165 

86 

E 

860626141  □ 

TRANSMISSI 

2040400165 

85 

E 

850126031  □ 

TRANSMISSI 

2040400165 

83 

E 

830325181  □ 

TRANSMISSI 

2040400165 

82 

E 

820927081  □ 

TRANSMISSI 

2040400165 

81 

E 

801125201  □ 

GEARBOX  90 

20404001713 

89 

E 

881214041  □ 

GEARBOX  90 

20404011213 

90 

E 

900203071  □ 

GEARBOX  90 

20404011213 

88 

E 

871013181  □ 

GEARBOX  90 

20404011213 

87 

E 

861218011  □ 

GEARBOX  90 

2040401213 

84 

E 

840906031  □ 

BEARING 

2040401431 

84 

E 

840120031  □ 

BEARING 

2040401431 

84 

E 

840120031  IS 

BEARING 

2040401431 

84 

E 

840120031  □ 

GASKET 

2040401873 

84 

E 

840107041  □ 

BEARING 

2040401907 

83 

A 

830425021  □ 

QUILL  ASSY 

20404020713 

84 

E 

840929011  □ 

QUILL  ASSY 

20404020713 

83 

E 

821129081  □ 

QUILL  ASSY 

20404020713 

83 

E 

830922021  □ 

SPRING 

2040402271 

86 

E 

860919061  □ 

SEAL  PLAIN 

2040402441 

87 

E 

861030051  □ 

SEAL  PLAIN 

2040402441 

83 

E 

830927121  □ 

VALVE 

2040403081 

84 

E 

840613131  □ 

BEARING 

2040403101 

84 

E 

840120031  □ 

MAST  ASSY 

20404033615 

84 

E 

840409081  □ 

QUELL  ASSY 

2040403633 

83 

E 

821206081  □ 

QUILL  ASSY 

2040403633 

82 

E 

811021161  □ 

GASKET 

20404036615 

81 

E 

810718051  □ 

MAST  ASSY 

20404036615 

86 

E 

851102081  □ 

MAST  ASSY 

20404036615 

85 

E 

850305191  □ 

MAST  ASSY 

20404036615 

85 

E 

850701101  □ 
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^Component:  ROTOR/XMSN 

1  Part 

Number 

FY 

AMC 

1  Case  Number  | 

j  MAST  ASSY 

20404036615 

85 

E 

841105121 

□ 

1  MAST  ASSY 

20404036615 

84 

E 

840106071 

□ 

MAST  ASSY 

20404036615 

83 

E 

830328081 

□ 

MAST  ASSY 

20404036615 

83 

E 

830405241 

□ 

QUILL  ASSY 

2040403671 

85 

E 

850417061 

□ 

QUILL  ASSY 

2040403671 

85 

E 

850318051 

□ 

QUILL  ASSY 

2040403671 

83 

E 

830223091 

□ 

QUILL  ASSY 

2040403671 

82 

E 

820212021 

□ 

QUILL  ASSY 

2040403671 

82 

E 

820630111 

□ 

FITTING 

2040403681 

90 

E 

900615101 

□ 

FITTING 

2040403681 

89 

E 

881027061 

□ 

FITTING 

2040403681 

89 

E 

890731161 

□ 

FITTING 

2040403681 

88 

E 

871001061 

□ 

FTTTTNG 

2040403681 

88 

E 

880112181 

□ 

FITTING 

2040403681 

88 

E 

880324021 

□ 

FITTING 

2040403681 

88 

E 

880506041 

□ 

FITTING 

2040403681 

88 

E 

880623011 

□ 

FTITING 

2040403681 

88 

E 

871006181 

□ 

FITTING 

2040403681 

87 

E 

870902081 

□ 

FITTING 

2040403681 

87 

E 

870723221 

□ 

FITTING 

2040403681 

87 

E 

870904071 

□ 

VALVE 

2040403681 

86 

E 

860317051 

□ 

VALVE 

2040403681 

86 

E 

860523121 

□ 

VALVE 

2040403681 

86 

E 

851022081 

□ 

VALVE 

2040403681 

86 

E 

860819011 

□ 

VALVE 

2040403681 

86 

E 

860405081 

□ 

VALVE 

2040403681 

86 

E 

860401031 

□ 

VALVE 

2040403681 

85 

E 

850711141 

□ 

VALVE 

2040403681 

85 

E 

841017081 

□ 

VALVE 

2040403681 

85 

E 

850326121 

□ 

VALVE 

2040403681 

85 

E  i 

850507041 

□ 

VALVE 

2040403681 

85 

E  : 

850227051 

□ 

VALVE 

2040403681 

85 

E  : 

850221041 

□ 

VALVE 

2040403681 

85 

E 

850225021 

□ 

VALVE 

2040403681 

85 

E 

850306011 

□ 

VALVE 

2040403681 

84 

E  i 

840813041 

□ 

VALVE 

2040403681 

;  84 

E 

840726051 

□ 

VALVE 

2040403681 

84 

E  : 

831019111 

□ 
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Component:  ROTOR/XMSN  | 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

VALVE 

2040403681 

84 

E 

831012051 

□ 

VALVE 

2040403681 

84 

E 

840411041 

□ 

VALVE 

2040403681 

84 

E 

840507121 

□ 

VALVE 

2040403681 

84 

E 

840320101 

□ 

VALVE 

2040403681 

84 

E 

831117091 

□ 

VALVE 

2040403681 

84 

E 

831103061 

□ 

VALVE 

2040403681 

84 

E 

831109141 

□ 

VALVE 

2040403681 

84 

E 

840405081 

□ 

VALVE 

2040403681 

84 

E 

840601051 

□ 

VALVE 

2040403681 

84 

E 

840217091 

□ 

VALVE 

2040403681 

83 

E 

821130101 

□ 

VALVE 

2040403681 

83 

E 

830113181 

□ 

VALVE 

2040403681 

83 

E 

830113041 

□ 

VALVE 

2040403681 

83 

E 

830601051 

□ 

VALVE 

2040403681 

83 

E 

830519111 

□ 

VALVE 

2040403681 

83 

E 

830516201 

□ 

VALVE 

2040403681 

83 

E 

830616131 

□ 

VALVE 

2040403681 

83 

E 

830721181 

□ 

VALVE 

2040403681 

83 

E 

830802171 

□ 

VALVE 

2040403681 

83 

E 

830730011 

□ 

VALVE 

2040403681 

83 

E 

830823111 

□ 

VALVE 

2040403681 

83 

E 

830922111 

□ 

VALVE 

2040403681 

82 

E 

820413031 

□ 

VALVE 

2040403681 

81 

E 

810422051 

□ 

VALVE 

2040403681 

81 

E 

801105111 

□ 

VALVE 

2040403681 

81 

E 

810212191 

□ 

VALVE 

2040403681 

81 

E 

810302011 

□ 

VALVE 

2040403681 

81 

E 

810305161 

□ 

VALVE 

2040403681 

81 

E 

810310191 

□ 

VALVE 

2040403681 

81 

E 

810313061 

□ 

VALVE 

2040403681 

81 

E 

801208041 

□ 

VALVE 

2040403681 

81 

E 

810708211 

□ 

VALVE 

2040403681 

81 

E 

810902251 

□ 

SWITCH 

2040403763 

90 

E 

891014071 

□ 

SWITCH 

2040403763 

88 

E 

880329031 

□ 

SWITCH 

2040403763 

87 

E 

870212081 

□ 

SWITCH 

2040403763 

87 

E 

870404161 

□ 

SWITCH 

2040403763 

86 

E 

860320041 

□ 
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^Component:  ROTOR/XMSN  | 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

SWITCH 

2040403763 

86 

E 

851021181 

□ 

SWITCH 

2040403763 

86 

E 

851029021 

□ 

SWITCH 

2040403763 

85 

E 

841211021 

□ 

1  SWITCH 

2040403763 

85 

E 

850207221 

□ 

SWITCH 

2040403763 

85 

E 

850520011 

□ 

SWITCH 

2040403763 

84 

E 

840125121 

□ 

SWITCH 

2040403763 

84 

E 

840309091 

□ 

i  SWITCH 

2040403/63 

84 

E 

840428021 

□ 

SWITCH 

2040403763 

84 

E 

840502061 

□ 

i  SWITCH 

2040403763 

84 

E 

840717181 

□ 

SWITCH 

2040403763 

84 

E 

840924101 

□ 

SWITCH 

2040403763 

83 

E 

830302031 

□ 

SWITCH 

2040403763 

83 

E 

830104041 

□ 

SWITCH 

2040403763 

83 

E 

830113141 

□ 

SWITCH 

2040403763 

83 

E 

821127011 

□ 

SWITCH 

2040403763 

82 

E 

820429111 

□ 

SWITCH 

2040403763 

82 

E 

820902041 

□ 

SWITCH 

2040403763 

82 

E 

811021091 

□ 

:  SWITCH 

2040403763 

82 

E 

811211131 

□ 

SWITCH 

2040403763 

82 

E 

811215101 

□ 

SWITCH 

2040403763 

81 

E 

810915121 

□ 

SWITCH 

2040403763 

81 

E 

810930071 

□ 

SWITCH 

2040403763 

81 

E 

801103091 

□ 

SWITCH 

2040403763 

81 

E 

801117071 

□ 

SWITCH 

2040403763 

81 

E 

810312171 

□ 

SWITCH 

2040403763 

81 

E 

810420021 

□ 

SWITCH 

2040403763 

81 

E 

810824051 

□ 

SWITCH 

2040403763 

81 

E 

810428051 

□ 

SWITCH 

2040403763 

81 

E 

810813231 

□ 

SWITCH 

2040403763 

81 

E 

810803151 

□ 

MANIFOLD  A 

2040403931 

90 

E 

900808091 

□ 

BOLTRETAI 

2040404051 

81 

E 

810315011 

□ 

CAP  ASSY 

2040405029 

81 

E 

810218211 

□ 

CAP  ASSY 

2040405029 

81 

E 

810218211 

FILLER  ADA 

2040405063 

83 

E 

821004021 

□ 

GLASS  LIQU 

2040405141 

85 

E 

850413101 

□ 

HANGER  ASS 

20404060011 

89 

E 

890830011 

□ 

HANGER  ASS 

20404060011 

88 

E 

880727021 

□ 
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^Component:  ROTOR/XMSN  | 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

HANGER  ASS 

20404060011 

88 

E 

880922051 

□ 

HANGER  ASS 

20404060011 

87 

E 

870519151 

□ 

HANGER  ASS 

20404060011 

84 

E 

840907021 

□ 

HANGER  ASS 

20404060011 

84 

E 

831215141 

□ 

HANGER  ASS 

20404060011 

84 

E 

840411201 

□ 

HANGER  ASS 

20404060011 

84 

E 

840416031 

□ 

HANGER  ASS 

20404060011 

83 

E 

830224081 

□ 

HANGER  ASS 

20404060011 

83 

E 

830623101 

□ 

HANGER  ASS 

20404060011 

82 

E 

820221091 

□ 

HANGER  ASS 

20404060011 

81 

E 

810809021 

□ 

HANGER  ASS 

20404060011 

81 

E 

810711071 

□ 

HANGER  ASS 

20404060011 

84 

C 

831106031 

□ 

HANGER  ASS 

2040406009 

85 

E 

850803021 

□ 

HANGER  ASS 

2040406009 

83 

E 

821216101 

□ 

HANGER  ASS 

2040406009 

81 

E 

810217141 

□ 

HANGER  ASS 

2040406009 

81 

E 

801004051 

□ 

COUPLING 

2040406045 

89 

E 

890913131 

□ 

HANGER  ASS 

2040406231 

81 

E 

810106021 

□ 

BEARING  BA 

2040406235 

84 

E 

840724061 

□ 

BEARING  BA 

2040406235 

84 

E 

840314141 

□ 

BEARING  BA 

2040406235 

83 

E 

830324061 

□ 

BEARING  BA 

2040406235 

87 

870520011 

□ 

BEARING  BA 

2040406235 

84 

840129021 

□ 

PACKING  PR 

2040406913 

81 

801108071 

□ 

PINION  GEA 

2040407001 

86 

860805011 

□ 

COOLER 

2040407243 

89 

E 

890214021 

□ 

COOLER 

2040407243 

89 

E 

890804011 

□ 

COOLER 

2040407243 

84 

E 

831208031 

□ 

HANGER  ASS 

2040408009 

83 

E 

830119141 

□ 

CLAMP 

2040408111 

83 

E 

830404051 

□ 

GASKET 

2040605345 

81 

E 

810804231 

□ 

COOLER 

2040605499 

84 

E 

831015061 

□ 

SWITCH 

2040703763 

87 

E 

861031051 

□ 

PANEL  ASSY 

20407570545 

86 

E 

851106021 

□ 

SWITCH 

2040760571 

82 

E 

820505221 

□ 

M/R  BLADE 

204112505 

86 

E 

860805291 

□ 

GRIP  ASSY 

205011711101 

89 

E 

890130111 

□ 

M/R  BLADE 

205015150101 

90 

E 

900117081 

□ 
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Component:  ROTOR/XMSN 

Part 

Number 

DAMPER  M/R 

2050312512 

TUBE  ASSY 

2050401471 

BRACKET 

2050401701 

GASKET 

205040187 

GASKET 

2050401873 

GASKET 

2050401873 

GASKET 

2050401873 

GASKET 

2050401873 

GASKET 

2050401873 

GASKET 

2050401873 

GASKET 

2050401873 

GASKET 

2050401873 

GASKET 

2050401873 

GASKET 

2050401873 

GASKET 

2050401873 

GASKET 

2050401873 

GASKET 

2050401873 

GASKET 

2050401873 

GASKET 

2050401873 

GASKET 

2050401873 

GASKET 

2050401873 

GASKET 

2050401873 

GASKET 

2050401873 

GASKET 

2050401873 

GASKET 

2050401873 

GASKET 

2050401873 

GASKET 

2050401873 

GASKET 

2050401873 

GASKET 

2050401873 

GASKET 

2050401873 

GASKET 

2050401873 

GASKET 

2050401873 

GASKET 

2050401873 

GASKET 

2050401873 

GASKET 

2050401873 

GASKET 

2050401873 

GASKET 

2050401873 

GASKET 

2050401873 

B-241 


Records 


FY 

AMC 

Case  Number  | 

85 

D 

850510131 

□ 

81 

E 

810313031 

□ 

85 

E 

841010121 

□ 

84 

E 

840406051 

□ 

90 

E 

891006041 

□ 

90 

E 

900625071 

□ 

90 

E 

900207031 

□ 

89 

E 

890915051 

□ 

89 

E 

881220081 

□ 

89 

E 

890612081 

□ 

89 

E 

890317101 

□ 

89 

E 

890404081 

□ 

88 

E 

880808041 

□ 

88 

E 

880303041 

□ 

88 

E 

880229091 

□ 

88 

E 

880509111 

□ 

88 

E 

871212061 

□ 

88 

E 

880908061 

□ 

88 

E 

871005071 

□ 

88 

E 

871027231 

□ 

88 

E 

880328231 

□ 

87 

E 

861212011 

□ 

87 

E 

870314051 

□ 

87 

E 

870211171 

□ 

86 

E 

860825161 

□ 

86 

E 

860625211 

□ 

86 

E 

860306191 

□ 

86 

E 

860425041 

□ 

86 

E 

860129121 

□ 

86 

E 

860121071 

□ 

86 

E 

851214021 

□ 

86 

E 

851005041 

□ 

86 

E 

860207031 

□ 

85 

E 

850913121 

□ 

85 

E 

850420011 

□ 

85 

E 

850719101 

□ 

85 

E 

850617091 

□ 

84 

E 

840722031 

□ 

UH~1  Accident  Records 


Component:  ROTOR/XMSN 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  j 

GASKET 

2050401873 

84 

E 

840722021 

□ 

GASKET 

2050401873 

84 

E 

840130011 

□ 

GASKET 

2050401873 

84 

E 

840212051 

□ 

GASKET 

2050401873 

84 

E 

831117061 

□ 

GASKET 

2050401873 

84 

E 

831119011 

□ 

GASKET 

2050401873 

84 

E 

831028051 

□ 

GASKET 

2050401873 

84 

E 

831205161 

□ 

GASKET 

2050401873 

83 

E 

830325231 

□ 

GASKET 

2050401873 

83 

E 

830502051 

□ 

GASKET 

2050401873 

83 

E 

830108051 

□ 

GASKET 

2050401873 

83 

E 

830202031 

□ 

GASKET 

2050401873 

83 

E 

830810151 

□ 

GASKET 

2050401873 

83 

E 

830615041 

□ 

GASKET 

2050401873 

83 

E 

830930041 

□ 

GASKET 

2050401873 

82 

E 

820929061 

□ 

GASKET 

2050401873 

82 

E 

820810071 

□ 

GASKET 

2050401873 

82 

E 

820817061 

□ 

GASKET 

2050401873 

82 

E 

820403011 

□ 

GASKET 

2050401873 

82 

E 

820621041 

□ 

GASKET 

2050401873 

82 

E 

811106021 

□ 

GASKET 

2050401873 

82 

E 

820115031 

□ 

GASKET 

2050401873 

82 

E 

820505111 

□ 

GASKET 

2050401873 

82 

E 

820609041 

□ 

GASKET 

2050401873 

81 

E 

801009011 

□ 

GASKET 

2050401873 

81 

E 

810811091 

□ 

GASKET 

2050401873 

81 

E 

810728031 

□ 

GASKET 

2050401873 

85 

C 

850503041 

□ 

GASKET 

2050401873 

85 

C 

850815061 

□ 

QUILL  ASSY 

2050402001 

82 

E 

811207141 

□ 

QUILL  ASSY 

2050402001 

81 

E 

801107101 

□ 

QUILL  ASSY 

2050402001 

81 

E 

801019071 

□ 

LINER  BEAR 

2050402321 

83 

A 

830425021 

□ 

DEFLECTOR 

2050402371 

89 

E 

881202131 

□ 

SPRAG  GLUT 

205040250101 

88 

E 

871228031 

□ 

SPRAG  GLUT 

205040250101 

86 

E 

851115031 

□ 

QUILL  ASSY 

205040263 

81 

E 

810115061 

□ 

QUILL  ASSY 

205040263111 

90 

E 

900213041 

□ 

QUILL  ASSY 

205040263111 

90 

E 

900207071 

□ 

UH-1  Accident  Records 


Component:  ROTOR/XMSN 


Part 

Number 

QUILL  ASSY 

205040263111 

QUILL  ASSY 

205040263111 

QUILL  ASSY 

205040263111 

QUILL  ASSY 

205040263111 

QUILL  ASSY 

205040263111 

QUILL  ASSY 

205040263111 

QUILL  ASSY 

205040263111 

QUILL  ASSY 

205040263111 

QUILL  ASSY 

205040263111 

QUE.LASSY 

205040263111 

QUILL  ASSY 

205040263111 

QUILL  ASSY 

205040263111 

QUILL  ASSY 

205040263111 

QUILL  ASSY 

205040263111 

QUILL  ASSY 

205040263111 

QUILL  ASSY 

205040263111 

QUILL  ASSY 

205040263111 

QUILL  ASSY 

205040263111 

QUILL  ASSY 

205040263111 

QUILL  ASSY 

205040263111 

QUILL  ASSY 

205040263111 

QUILL  ASSY 

205040263111 

QUILL  ASSY 

205040263111 

QUILL  ASSY 

205040263111 

QUILL  ASSY 

205040263111 

QUILL  ASSY 

205040263111 

QUILL  ASSY 

2050402633 

QUILL  ASSY 

2050402633 

QUILL  ASSY 

2050402633 

QUILL  ASSY 

2050402633 

QUILL  ASSY 

2050402633 

QUILL  ASSY 

2050402633 

QUILL  ASSY 

2050402633 

QUILL  ASSY 

2050402633 

QUELL  ASSY 

2050402633 

QUILL  ASSY 

2050402633 

QUILL  ASSY 

2050402633 

QUILL  ASSY 

2050402633 

FY 

AMC 

Case  Number 

90 

E 

891212141 

□ 

90 

E 

891109051 

□ 

90 

E 

900411041 

□ 

89 

E 

881022021 

□ 

89 

E 

881027071 

□ 

89 

E 

890707081 

□ 

89 

E 

890621051 

□ 

89 

E 

890518051 

□ 

89 

E 

890531201 

□ 

89 

E 

890223091 

□ 

89 

E 

890310151 

□ 

88 

E 

880907041 

□ 

88 

E 

880108161 

□ 

88 

E 

880408081 

□ 

88 

E 

880708101 

□ 

88 

E 

880520051 

□ 

88 

E 

880509061 

□ 

87 

E 

870203231 

□ 

87 

E 

870815041 

□ 

85 

1  E 

850228011 

□ 

85 

E 

850304031 

□ 

85 

E 

841207111 

□ 

85 

E 

850513161 

□ 

84 

E 

840612021 

□ 

84 

E 

831018211 

□ 

83 

E 

830921211 

□ 

89 

E 

890909081 

□ 

88 

E 

880715041 

□ 

87 

E 

870713181 

□ 

87 

E 

870428051 

□ 

87 

E 

870311161 

□ 

85 

E 

841218011 

□ 

85 

E 

841119071 

□ 

85 

E 

850114111 

□ 

85 

E 

850507121 

□ 

85 

E 

850417101 

□ 

85 

E 

850317061 

□ 

85 

E 

850617121 

□ 

B-243 
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Component:  ROTOR/XMSN 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  j 

QUILL  ASSY 

2050402633 

84 

E 

840121021 

□ 

QUILL  ASSY 

2050402633 

84 

E 

831229031 

□ 

QUILL  ASSY 

2050402633 

83 

E 

830322061 

□ 

QUILL  ASSY 

2050402633 

83 

E 

830323031 

□ 

QUILL  ASSY 

2050402633 

82 

E 

820323261 

□ 

QUILL  ASSY 

2050402633 

82 

E 

820220011 

□ 

QUILL  ASSY 

2050402633 

82 

E 

820223081 

□ 

QUILL  ASSY 

2050402633 

82 

E 

8 11202091 

□ 

QUILLASSY 

2050402633 

82 

E 

811125111 

□ 

QUILL  ASSY 

2050402633 

82 

E 

820308201 

□ 

QUILLASSY 

2050402633 

82 

E 

811102081 

□ 

QUILLASSY 

2050402633 

81 

E 

801019041 

□ 

QUILLASSY 

2050402633 

81 

E 

810512021 

□ 

QUILLASSY 

2050402633 

81 

E 

810609031 

□ 

QUILL  ASSY 

2050402633 

81 

E 

810806121 

□ 

QUILLASSY 

2050402633 

81 

E 

801210051 

□ 

QUILL  ASSY 

2050402633 

81 

E 

801220011 

□ 

QUILL  ASSY 

2050402633 

81 

E 

810107011 

□ 

QUILL  ASSY 

2050402633 

81 

E 

801224011 

□ 

QUILL  ASSY 

2050402633 

81 

E 

801127011 

□ 

QUILL  ASSY 

2050402633 

81 

E 

801204141 

□ 

QUELL  ASSY 

2050402633 

81 

E 

810924131 

□ 

QUILL  ASSY 

2050402633 

83 

A 

830425021 

□ 

QUILL  ASSY 

2050403001 

83 

E 

830715011 

□ 

GASKET 

205040873 

86 

E 

860909031 

□ 

THERMOSTAT 

2050605121 

89 

E 

890802121 

□ 

THERMOSTAT 

2050605121 

88 

E 

880421061 

□ 

THERMOSTAT 

2050605121 

88 

E 

880720031 

□ 

THERMOSTAT 

2050605121 

87 

E 

861208031 

□ 

THERMOSTAT 

2050605121 

87 

E 

870729071 

□ 

THERMOSTAT 

2050605121 

86 

E 

860417041 

□ 

THERMOSTAT 

2050605121 

1  86 

E 

860822061 

□ 

THERMOSTAT 

2050605121 

85 

E 

850213051 

□ 

THERMOSTAT 

2050605121 

83 

E 

830928081 

□ 

THERMOSTAT 

2050605121 

83 

E 

821102021 

□ 

THERMOSTAT 

2050605121 

82 

E 

820327061 

□ 

THERMOSTAT 

2050605121 

82 

E 

820220031 

□ 

THERMOSTAT 

2050605121 

82 

E 

820409021 

□ 

B-244 


UH-1  Accident  Records 


^Component:  ROTOR/XMSN 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

THERMOSTAT 

2050605121 

82 

E 

811102161 

□ 

THERMOSTAT 

2050605121 

81 

E 

810518091 

□ 

THERMOSTAT 

2050605121 

81 

E 

810504111 

□ 

THERMOSTAT 

2050605121 

81 

E 

810423121 

□ 

THERMOSTAT 

2050605121 

81 

E 

810427081 

□ 

TEIERMOSTAT 

2050605121 

81 

E 

810914061 

□ 

THERMOSTAT 

2050605121 

81 

E 

810403091 

□ 

THERMAL  VA 

2050605373 

87 

E 

870901091 

□ 

THERMAL  VA 

2050605373 

87 

E 

870303071 

□ 

TUBE  ASSY 

2050605861 

89 

E 

890215031 

□ 

COUPLING 

2050636025 

84 

E 

840527011 

□ 

PUMP 

2120401841 

89 

E 

890328091 

□ 

PUMP 

2120401841 

88 

E 

880322141 

□ 

PUMP 

2120401841 

85 

E 

850815041 

□ 

PUMP 

2120401841 

82 

E  i 

820701081 

□ 

VALVE  BALL 

2120402321 

88 

E 

871009091 

□ 

VALVE  BALL 

2120402321 

83 

E 

830930021 

□ 

VALVE  BALL 

2120402321 

82 

E 

820119181 

□ 

SHAFT  COUP 

2120406021 

90 

E 

900717071 

□ 

COUPLING 

2120406141 

90 

E 

900717071 

□ 

SWITCH 

2140408063 

88 

E 

871007021 

□ 

SEAL  PLAIN 

2140408211 

89 

E  i 

890305121 

□ 

SEAL  PLAIN 

2140408211 

89 

E 

890309161 

□ 

SEAL  PLAIN 

2140408211 

89 

E 

890503191 

□ 

SEAL  PLAIN 

2140408211 

89 

E 

890711231 

□ 

SEAL  PLAIN 

2140408211 

88 

E 

880429061 

□ 

SEAL  PLAIN 

2140408211 

88 

E 

880122031 

□ 

SEAL  PLAIN 

2140408211 

88 

E 

880119131 

□ 

SEAL  PLAIN 

2140408211 

86 

E 

860108081 

□ 

SEAL  PLAIN 

2140408211 

84 

E 

831210031 

□ 

SEAL  PLAIN 

2140408211 

84 

E 

840408021 

□ 

SEAL  PLAIN 

2140408211 

82 

E 

811125061 

□ 

SEAL  PLAIN 

2140408211 

81 

E 

810611051 

□ 

SEAL  PLAIN 

2140408211 

81 

E 

810706041 

□ 

SEAL  PLAIN 

2140408331 

87 

E 

870713181 

□ 

SLEEVE 

2140408331 

84 

E 

840408021 

□ 

GENERATOR 

22A554 

90 

E 

900419051 

□ 

GENERATOR 

22A554 

90 

E 

900402071 

□ 

B-245 
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^Component:  ROTOR/XMSN  | 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

GENERATOR 

22A554 

90 

E 

900815061 

□ 

GENERATOR 

22A554 

89 

E 

890925051 

□ 

GENERATOR 

22A554 

89 

E 

890406061 

□ 

GENERATOR 

22A554 

88 

E 

871209051 

□ 

GENERATOR 

22A554 

88 

E 

880712161 

□ 

GENERATOR 

22A554 

88 

E 

880521031 

□ 

GENERATOR 

22A554 

88 

E 

880527071 

□ 

GENERATOR 

22A554 

87 

E 

870718011 

□ 

GENERATOR 

22A554 

86 

E 

860521061 

□ 

GENERATOR 

22A554 

86 

E 

860417031 

□ 

GENERATOR 

22A554 

86 

E 

860219101 

□ 

GENERATOR 

22A554 

86 

E 

860214091 

□ 

GENERATOR 

22A554 

86 

E 

851123021 

□ 

GENERATOR 

22A554 

86 

E 

851118061 

□ 

GENERATOR 

22A554 

86 

E 

851119121 

□ 

GENERATOR 

22A554 

86 

E 

860814131 

□ 

GENERATOR 

22A554 

85 

E 

850222051 

□ 

GENERATOR 

22A554 

85 

E 

850212111 

□ 

GENERATOR 

22A554 

85 

E 

850520031 

□ 

GENERATOR 

22A554 

85 

E 

850321181 

□ 

GENERATOR 

22A554 

85 

E 

850724101 

□ 

GENERATOR 

22A554 

84 

E 

840309051 

□ 

GENERATOR 

22A554 

84 

E 

840703021 

□ 

GENERATOR 

22A554 

84 

E 

840613021 

□ 

GENERATOR 

22A554 

82 

E 

820820061 

□ 

GENERATOR 

22A554 

82 

E 

820827071 

□ 

GENERATOR 

22A554 

82 

E 

820504051 

□ 

GENERATOR 

22A554 

81 

E 

810320201 

□ 

GENERATOR 

22A554 

81 

E 

810415031 

□ 

GENERATOR 

22A554 

81 

E 

810121251 

□ 

GENERATOR 

22A554 

81 

E 

810217041 

□ 

GENERATOR 

22A55A 

83 

E 

830328051 

□ 

GENERATOR 

22A703 

86 

E 

860304171 

□ 

GENERATOR 

22A703 

85 

E 

850412071 

□ 

GENERATOR 

22A703 

85 

E 

850614111 

□ 

GENERATOR 

22A703 

84 

E 

840428031 

□ 

GENERATOR 

22A703 

84 

E 

831115111 

□ 

GENERATOR 

22A703 

83 

E 

821213051 

□ 

B-246 
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Component:  ROTOR/XMSN 


Part 

Number 

FY 

AMC 

1  Case  Number 

GENERATOR 

22A703 

83 

E 

830106121 

□ 

GENERATOR 

22A703 

83 

E 

830202011 

□ 

GENERATOR 

22A703 

83 

E 

821104161 

□ 

GENERATOR 

22A703 

83 

E 

821118041 

□ 

GENERATOR 

22A703 

82 

E 

820907101 

□ 

GENERATOR 

22A740 

81 

E 

810124021 

□ 

PACKING 

29561119 

82 

E 

820907171 

□ 

GENERATOR 

2CM9AAH4 

81 

E 

810113021 

□ 

GASKET 

3050401873 

82 

E 

820410021 

□ 

GENERATOR 

32005005 

84 

E 

840614121 

□ 

GENERATOR 

32005005 

81 

E  i 

810407041 

□ 

GENERATOR 

32005007 

90 

E  i 

891114061 

□ 

GENERATOR 

32005007 

90 

E 

900304071 

□ 

GENERATOR 

32005007 

90 

E 

900221121 

□ 

GENERATOR 

32005007 

89 

E 

890607081 

□ 

GENERATOR 

32005007 

88 

E 

871117141 

□ 

GENERATOR 

32005007 

88 

E  1 

871030151 

□ 

GENERATOR 

32005007 

87 

E 

870319101 

□ 

GENERATOR 

32005007 

87 

E 

870403091 

□ 

GENERATOR 

32005007 

87 

E 

870226041 

□ 

GENERATOR 

32005007 

86 

E 

860221071 

□ 

GENERATOR 

32005007 

86 

E 

851017161 

□ 

GENERATOR 

32005007 

86 

E 

851024141 

□ 

GENERATOR 

32005007 

84 

E 

840502041 

□ 

GENERATOR 

32005007 

84 

E 

840117031 

□ 

GENERATOR 

32005007 

84 

E 

831109151 

□ 

GENERATOR 

32005007 

84 

E 

840907131 

□ 

GENERATOR 

32005007 

83 

E 

830129051 

□ 

GENERATOR 

32005007 

83 

E 

821025111 

□ 

GENERATOR 

32005007 

83 

E 

830711021 

□ 

GENERATOR 

32005007 

83 

E 

830915041 

□ 

GENERATOR 

32005007 

82 

E 

820119121 

□ 

GENERATOR 

32005007 

81 

E 

810121191 

□ 

GENERATOR 

32005007 

81 

E 

801015151 

□ 

GENERATOR 

32005007 

81 

E 

810612051 

□ 

GENERATOR 

32005007 

81 

E 

801205041 

□ 

GENERATOR 

32005007 

81 

E 

801202071 

□ 

TRANSMITTE 

34401304221 

86 

E 

860820161 

□ 

B-247 
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Component:  ROTOR/XMSN 


Part 

Number 

|fy 

Iamc 

Case  Number 

TRANSMITTE 

34401304221 

1  86 

1  E 

851120161 

□ 

TRANSMUTE 

3440130A22 

I  84 

I  E 

840917071 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

1  90 

1  E 

900505021 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

1  90 

i  E 

900830081 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

i  90 

E 

900303081 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

90 

i  E 

900128011 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

1  89 

E 

881206121 

□ 

TRANSMITTE 

34401 30A221 

1  89 

E 

890828051 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

89 

E 

890409021 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

i  89 

E 

890317011 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

1  88 

E 

880113091 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

88 

E 

880510211 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

87 

E 

861027011 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

87 

E 

861001051 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

87 

E 

870325141 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

87 

E 

870606031 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

87 

E 

870811141 

□ 

TRANSMTITE 

3440130A221 

86 

E 

860818051 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

86 

E 

860608041 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

86 

E 

860119041 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

86 

E 

860821061 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

86 

E 

851107161 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

85 

E 

850614041 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

85 

E 

850529041 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

85 

E 

850220011 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

85 

E 

850417171 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

84 

E 

840711141 

□ 

TRANSMITTE 

34401 30A221 

83 

E 

821013081 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

83 

E 

830824131 

□ 

TRANSMITTE 

34401 30A221 

83 

E 

830815021 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

83 

E  1 

830815201 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

83 

E  1 

830801141 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

83 

E  i 

830622081 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

83 

E 

830629091 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

83 

E  i 

830113061 

□ 

TRANSMITTE 

34401 30A221 

83  1 

E  ; 

821207061 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

83 

E  i 

821020141 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

83 

E 

830203131 

□ 

B-248 


UH-1  Accident  Records 


I  Component:  ROTOR/XMSN  | 

Part 

Number 

FY 

AMC 

1  Case  Number 

TRANSMUTE 

3440I30A221 

82 

E 

820713071 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

82 

E 

820521141 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

82 

E 

811019081 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

82 

E 

811029071 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

82 

E 

811029031 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

82 

E 

811102021 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

81 

E 

810108131 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

81 

E 

801028071 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

81 

E 

810221141 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

81 

E 

810223121 

□ 

TRANSMITTE 

3440I30A22I 

81 

E 

810123041 

□ 

TRANSMITTE 

3440I30A221 

81 

E 

810714031 

□ 

TRANSMITTE 

3440130A221 

81 

E 

810908191 

□ 

TRANSMITTE 

35674013001 

90 

E 

900609081 

□ 

TRANSMITTE 

35674013001 

84 

E 

840830051 

□ 

TRANSMTITE 

35674013001 

81 

E 

810109121 

□ 

COUPLING 

37520012 

87 

E 

870206041 

□ 

COUPLING 

37520012 

86 

E 

860121071 

□ 

COUPLING 

37520012 

84 

E 

840423011 

□ 

COUPLING 

37520012 

84 

E 

840424191 

□ 

COUPLING 

37520012 

84 

E 

840510021 

□ 

COUPLING 

37520012 

83 

E 

830103061 

□ 

COUPLING 

37520012 

83 

E 

830104131 

□ 

COUPLING 

37520012 

83 

E 

830523111 

□ 

COUPLING 

37520012 

83 

E 

830815281 

□ 

COUPLING 

37520012 

85 

c 

850209071 

□ 

COUPLING 

3752006 

88 

E 

880608021 

□ 

COUPLING 

37520412 

83 

E 

830103061 

□ 

COUPLING 

37550412 

90 

E 

900619281 

□ 

COUPLING 

37550412 

90 

E 

900523201 

□ 

COUPLING 

37550412 

90 

E 

891010191 

□ 

COUPLING 

37550412 

89 

E 

890313021 

□ 

COUPLING 

37550412 

89 

E 

890501071 

□ 

COUPLING 

37550412 

88 

E 

880524131 

□ 

COUPLING 

37550412 

I  87 

E 

870402151 

□ 

COUPLING 

37550412 

87 

E 

870206041 

□ 

COUPLING 

37550412 

i  86 

E 

860402141 

□ 

COUPLING 

37550412 

i  86 

1  E 

860501151 

□ 

B-249 


UH~1  Accident  Records 


Component:  ROTOR/XMSN 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

COUPLING 

37550412 

86 

E 

860528021 

□ 

COUPLING 

37550412 

86 

E 

860121071 

□ 

COUPLING 

37550412 

86 

E 

860207031 

□ 

COUPLING 

37550412 

86 

E 

860806091 

□ 

COUPLING 

37550412 

85 

E 

841114051 

□ 

COUPLING 

37550412 

85 

E 

841103091 

□ 

COUPLING 

37550412 

85 

E 

850503141 

□ 

COUPLING 

37550412 

84 

E 

840426081 

□ 

COUPLING 

37550412 

83 

E 

830808191 

□ 

COUPLING 

37550412 

83 

E 

821211051 

□ 

COUPLING 

37550412 

83 

E 

830129031 

□ 

COUPLING 

37550412 

83 

E 

830523111 

□ 

COUPLING 

37550412 

83 

E 

830927151 

□ 

COUPLING 

37550412 

82 

E 

820125101 

□ 

COUPLING 

37550412 

82 

E 

811016081 

□ 

COUPLING 

37550412 

82 

E 

820416081 

□ 

COUPLING 

37550412 

82 

E 

820125101 

IS 

COUPLING 

37550412 

81 

E 

801205031 

□ 

COUPLING 

37550412 

81 

E 

810110071 

□ 

COUPLING 

37550412 

81 

E 

810909161 

□ 

COUPLING 

37550412 

85 

C 

850209071 

□ 

TRANSMUTE 

41800041 

88 

E 

880429011 

□ 

TRANSMITTE 

41800041 

85 

E 

850723071 

□ 

TRANSMITTE 

41800044 

89 

E 

890905011 

□ 

TRANSMITTE 

41800044 

87 

E 

870220241 

□ 

TRANSMITTE 

41800044 

87 

E 

870507081 

□ 

TRANSMITTE 

41800044 

85 

E 

850312071 

□ 

TRANSMITTE 

41800044 

84 

E 

840712121 

□ 

TRANSMITTE 

41800044 

83 

E 

830822101 

□ 

TRANSMITTE 

41800044 

83 

E 

830718141 

□ 

TRANSMITTE 

41800044 

83 

E 

830106111 

□ 

TRANSMITTE 

41800044 

83 

E 

830106101 

□ 

SEAL 

450007H 

85 

E 

850529151 

□ 

SEAL 

450120H 

83 

E 

821116011 

□ 

SEAL 

450120H 

82 

E 

820219121 

□ 

SEAL 

450171J60 

85 

E 

850613081 

□ 

SEAL 

451858H60 

90 

E 

900602061 

□ 

SEAL 

451858H60 

86 

E 

860421061 

□ 

B-250 


UH-1  Accident  Records 


Component:  ROTOR/XMSN 


Part 

Number 

SEAL 

451858H60 

SEAL 

451858H60 

SEAL 

451858H60 

SEAL 

451858H60 

SEAL 

45I858H60 

SEAL 

451858H60 

SEAL 

451858H6D 

SEAL 

455942H 

SEAL 

4559421 

SEAL 

455942H 

SWITCH 

5040403763 

M/Tl  BLADE 

5400110015 

M/R  BLADE 

5400110015 

STRIP 

5400110107 

HUB  M/R 

5400111019 

BEARING 

5400111101 

BEARING 

54001111013 

BEARING 

54001111013 

M/R  BLADE 

5400112501 

M/R  BLADE 

5400150011 

TRANSMITTE 

56B17 

TRANSMTITE 

56B17 

TRANSMIITE 

56B17 

SWITCH 

6607  A322 

SWITCH 

6607  A322 

SEAL 

71X7062 

SEAL 

71X7062 

SEAL 

71X7062 

SEAL 

71X7062 

SLEEVE 

75078151 

SWITCH 

9750525001 

VALVE 

A800 

VALVE 

A800 

VALVE 

A800 

GENERATOR 

AG34 

GENERATOR 

AG34 

GENERATOR 

AG34 

GENERATOR 

AG44 

FY 

AMC 

1  Case  Number 

86 

^  E 

860518031 

□ 

83 

E 

830112101 

□ 

82 

E 

820728011 

□ 

81 

E 

810406021 

□ 

81 

E 

810225051 

□ 

81 

E 

810629131 

□ 

85 

E 

850601051 

□ 

82 

E 

811217041 

□ 

81 

E 

801208171 

□ 

81 

E 

810708121 

□ 

85 

E 

850123181 

□ 

81 

E 

810617161 

□ 

86 

D 

860610051 

□ 

90 

E 

900727091 

□ 

82 

E 

820322171 

□ 

83 

E 

830911091 

□ 

83 

E 

830921191 

□ 

82 

E 

811031041 

□ 

90 

E 

900420091 

□ 

81 

E 

801102051 

□ 

89 

E 

890803171 

□ 

87 

E 

870810101 

□ 

85 

E 

841105061 

□ 

83 

E 

830927061 

□ 

82 

E 

820702121 

□ 

89 

E 

890921091 

□ 

88 

E 

871031051 

□ 

84 

E 

840125211 

□ 

83 

E 

830624071 

□ 

85 

E 

841111031 

□ 

88 

E 

880128021 

□ 

90 

E 

900320041 

□ 

90 

E 

900321111 

□ 

81 

E 

810617111 

□ 

86 

E 

851112081 

□ 

83 

E 

830420011 

□ 

81 

E 

810204061 

□ 

82 

E 

820322061 

□ 

B-251 


UH-1  Accident  Records 


Component:  ROTOR/XMSN 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

TRCONTNU 

AN3205 

86 

E 

860129211 

□ 

SCREW  MACH 

AN52510R8 

82 

E 

820301141 

□ 

CHIP  DETEC 

B752G 

89 

E 

881208061 

□ 

CHIP  DETEC 

B752G 

89 

E 

890605111 

□ 

CHIP  DETEC 

B752G 

88 

E 

871030021 

□ 

CHIP  DETEC 

B752G 

87 

E 

870319051 

□ 

CHIP  DETEC 

B752G 

86 

E 

860514191 

□ 

CHIP  DETEC 

B752G 

85 

E 

850521171 

□ 

CHIP  DETEC 

B752G 

85 

E 

841126061 

□ 

CHIP  DETEC 

B752G 

83 

E 

830414101 

□ 

CHIP  DETEC 

B752G 

81 

E 

810626041 

□ 

CHIP  DETEC 

B7674A 

85 

E 

850401091 

□ 

CHIP  DETEC 

B7674A 

83 

E 

830427241 

□ 

CHIP  DETEC 

B7674A 

82 

E 

811217081 

□ 

LINKROLLE 

C4189CL18 

90 

E 

891229011 

□ 

WIRE 

D25A20N 

87 

E 

861016111 

□ 

CLAMP 

EAB700D14 

81 

E 

810407051 

□ 

PUMP 

GC2778 

86 

E 

860417091 

□ 

PUMP 

GC27781 

89 

E 

881208221 

□ 

PUMP 

GC27781 

88 

E 

880616141 

□ 

PUMP 

GC27784 

85 

E 

850611131 

□ 

PUMP 

GC27784 

82 

E 

811103091 

□ 

GENERATOR 

GEU7A 

82 

E 

811201021 

□ 

GENERATOR 

GEU7A 

81 

E 

801016111 

□ 

GENERATOR 

GEU7K 

86 

E 

860417101 

□ 

BEARING 

J33C32 

89 

E 

890322021 

□ 

BEARING 

J33C32 

81 

E 

810824081 

□ 

SEAL 

KIT5091 

82 

E 

820224141 

□ 

SEAL 

iaT509I 

81 

E 

810122061 

□ 

SEAL 

KJT509I 

81 

E 

810131021 

□ 

SEAL 

KIT5091 

81 

E 

810204011 

□ 

SEAL 

KIT509I 

81 

E 

810224241 

□ 

SEAL 

KIT509I 

81 

E 

801208121 

□ 

TRUNION  AS 

KSP90015 

90 

E 

900624081 

□ 

TRUNIONAS 

KSP90015 

88 

E 

871222031 

□ 

TRUNION  AS 

KSP90015 

85 

E 

850329171 

□ 

TRUNIONAS 

KSP90015 

84 

E 

840201041 

□ 

TRUNIONAS 

KSP90015 

84 

E 

831001051 

□ 

UH-1  Accident  Records 


Component:  ROTOR/XMSN 


Part 

Number 

FY 

AMC 

1  Case  Number 

TRUNION  AS 

KSP90015 

84 

E 

840619051 

□ 

TRUNION  AS 

KSP90015 

82 

E 

820714171 

□ 

TRUNION  AS 

KSP90015 

81 

E 

810831041 

□ 

TRUNION  AS 

KSP90015 

81 

E 

810804071 

□ 

BEARING 

M5276416 

86 

E 

860915121 

□ 

GENERATOR 

MILG  26611 

85 

E 

841213111 

□ 

GENERATOR 

MIIJG26611 

90 

E 

900323021 

□ 

GENERATOR 

MILG26611 

88 

E 

871006021 

□ 

GENERATOR 

MILG26611 

1  87 

E 

861030021 

□ 

GENERATOR 

MILG26611 

87 

E 

870326161 

□ 

GENERATOR 

MEjG26611 

87 

E 

870221081 

□ 

GENERATOR 

MILG26611 

87 

E 

861125061 

□ 

GENERATOR 

MILG26611 

84 

E 

840625081 

□ 

GENERATOR 

MILG26611 

84 

E 

840329091 

□ 

GENERATOR 

MILG26611 

83 

E 

821029101 

□ 

GENERATOR 

MILG26611 

83 

E 

821122011 

□ 

GENERATOR 

MILG26611 

83 

E 

830224011 

□ 

GENERATOR 

MILG26611 

82 

E 

820809101 

□ 

GENERATOR 

MILG26611 

82 

E 

811210121 

□ 

GENERATOR 

MIIjG26611 

82 

E 

820113121 

□ 

GENERATOR 

MILG26611TYPEGE 

81 

E 

810207021 

□ 

TRANSMITTE 

MILT38230 

90 

E 

900716011 

□ 

TRANSMITTE 

MILT38230 

90 

E 

900910031 

□ 

WIRE 

MILW168781 

85 

E 

850610051 

□ 

TRANSMITTE 

MJ280343 

86 

E 

860820181 

□ 

WIRE 

MS086269 

87 

E 

870511211 

□ 

FrmNG 

MS219266D 

90 

E 

900412161 

□ 

TUBE  ASSY 

MS2439604 

89 

E 

890307081 

□ 

TERMINAL 

MS25036103 

85 

E 

850401061 

□ 

GENERATOR 

MS250384 

85 

E 

841218111 

□ 

BEARING 

MS276416 

87 

E 

870505161 

□ 

BEARING 

MS276416 

85 

E  : 

850403101 

□ 

BEARING 

MS276416 

82 

E  i 

820830071 

□ 

BEARING 

MS276416 

81 

E 

810822061 

□ 

TRANSMITTE 

MS28034-3 

86 

E 

860708111 

□ 

TRANSMITTE 

MS28034-3 

86 

E 

860516161 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

90 

E 

900616011 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

90 

E  : 

900423111 

□ 

VH-l  Accident  Records 


Component:  ROTOR/XMSN 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

TRANSMITTE 

MS280343 

90 

E 

900729031 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

89 

E 

890707061 

□ 

TRANSMUTE 

MS280343 

89 

E 

890622021 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

89 

E 

890317061 

□ 

TRANSMirre 

MS280343 

89 

E 

890516061 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

88 

E 

880710041 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

87 

E 

861008121 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

87 

E 

861125011 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

87 

E 

870310071 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

86 

E 

860512251 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

86 

E 

860619041 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

86 

E 

851017071 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

86 

E 

851203181 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

86 

E 

851203141 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

85 

E 

850701021 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

85 

E 

850827161 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

85 

E 

850529031 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

85 

E 

850529111 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

85 

E 

850515031 

□ 

TRANSMITIE 

MS280343 

85 

E 

850129121 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

85 

E 

841202011 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

84 

E 

840810051 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

84 

E 

831005061 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

84 

E 

840925031 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

84 

E 

840926141 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

84 

E 

840201091 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

84 

E 

840107021 

□ 

TRANSMITIE 

MS280343 

83 

E 

830926101 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

83 

E 

821120011 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

83 

E 

830505091 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

82 

E 

820708131 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

81 

E 

801214031 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

81 

E 

801020131 

□ 

TRANSMITIE 

MS280343 

81 

E 

810128231 

□ 

TRANSMUriE 

MS280343 

81 

E 

810826041 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

81 

E 

801002061 

□ 

TRANSMITTE 

MS280343 

81 

E 

810811081 

u 

PACKING 

MS29561114 

86 

E 

860723161 

□ 

B-254 


UH-1  Accident  Records 


Component:  ROTOR/XMSN 


Part 

Number 

FY 

[AMC 

1  Case  Number 

PACKING 

MS29561119 

83 

E 

830704011 

□ 

PACKING  PR 

MS29561210 

81 

E 

810728131 

□ 

PACKING 

MS29561232 

87 

E 

870810091 

□ 

PACKING 

MS29561235 

85 

E 

850326261 

□ 

PACKING 

MS29561237 

90 

E 

891017051 

□ 

PACKING 

MS29561237 

85 

E 

850608021 

□ 

PACKING 

MS29561237 

83 

E 

821025011 

□ 

CONNECTOR 

MS3120E14195 

1  90 

E 

900723101 

□ 

HOSE  ASSY 

MS87028K312E140 

85 

E 

850618061 

□ 

HOSE  ASSY 

MS87028K312E140 

84 

E 

840901011 

□ 

HOSE  ASSY 

MS87028K322E140 

88 

E 

880413011 

□ 

HOSE  ASSY 

MS87028K322E140 

81 

E 

810503041 

□ 

HOSE  ASSY 

MS87028K322E140 

81 

E 

810407051 

□ 

HOSE  ASSY 

MS87028K36OC 

88 

E 

880922081 

□ 

BOLT  SHEAR 

NAS130420D 

82 

mm 

820129011 

□ 

BOLT  SHEAR 

NAS464P890 

82 

n 

820708101 

□ 

FITTING 

NAS5161A 

90 

E 

900312161 

□ 

BEARING 

NOTREC 

83 

I  E 

830328071 

□ 

BEARING 

NOTREC 

83 

E 

830804111 

□ 

BEARING 

NOTREC 

83 

^  E 

830215071 

□ 

BEARING 

NOTREC 

83 

E 

821220021 

□ 

BEARING 

NOTREC 

83 

E 

830804251 

□ 

BEARING 

NOTREC 

82 

E 

820803141 

□ 

BOOT 

NOTREC 

81 

E 

810323061 

□ 

CHIP  DETEC 

NOTREC 

87 

E 

861014041 

□ 

CHIP  DETEC 

NOTREC 

87 

E 

870324111 

□ 

CHIP  DETEC 

NOTREC 

87 

E 

861020051 

□ 

CHIP  DETEC 

NOTREC 

87 

E 

870914031 

□ 

CHIP  DETEC 

NOTREC 

87 

E 

870512051 

□ 

CHIP  DETEC 

NOTREC 

87 

E 

870624131 

□ 

CHIP  DETEC 

NOTREC 

86 

E 

860404051 

□ 

CHIP  DETEC 

NOTREC 

84 

E 

831024101 

□ 

CHIP  DETEC 

NOTREC 

84 

E  : 

831015031 

□ 

CHIP  DETEC 

NOTREC 

84 

E  i 

831005011 

□ 

CHIP  DETEC 

NOTREC 

84 

E  : 

840509141 

□ 

CHIP  DETEC 

NOTREC 

83 

E  i 

830921291 

□ 

CHIP  DETEC 

NOTREC 

83 

E 

821215071 

□ 

CHIP  DETEC  . 

NOTREC 

83 

E 

830518081 

□ 

UH-1  Accident  Records 


Component:  ROTOR/XMSN 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  j 

CHIP  DETEC 

NOTREC 

83 

E 

830616091 

□ 

CHIP  DETEC 

NOTREC 

83 

E 

830717051 

□ 

CHIP  DETEC 

NOTREC 

82 

E 

820824031 

□ 

CHIP  DETEC 

NOTREC 

81 

E 

801203021 

□ 

CLUTCH 

NOTREC 

86 

E 

860805051 

□ 

CLUTCH 

NOTREC 

83 

E 

821201201 

□ 

CLUTCH 

NOTREC 

81 

E 

810924021 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

88 

E 

880510091 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

87 

E 

861206061 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

86 

E 

851001011 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

85 

E 

850309071 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

85 

E 

850412021 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

83 

E 

830824011 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

83 

E 

830817191 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

83 

E 

830804201 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

83 

E 

830113011 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

82 

E 

820109011 

□ 

COUPLING 

NOTREC 

89 

E 

881209071 

□ 

DAMPER  M/R 

NOTREC 

86 

E 

860521051 

□ 

DRIVE 

NOTREC 

83 

E 

821105031 

□ 

DRIVE  SHAF 

NOTREC 

84 

E 

840831041 

□ 

DRIVE  SHAF 

NOTREC 

82 

E 

820202031 

□ 

DRIVE  SHAF 

NOTREC 

88 

D 

880327041 

□ 

FILTER  HOU 

NOTREC 

86 

E 

860318111 

□ 

FITTING 

NOTREC 

81 

E 

801212011 

□ 

GASKET 

NOTREC 

90 

E 

900929051 

□ 

GASKET 

NOTREC 

88 

E 

880816081 

□ 

GASKET 

NOTREC 

88 

E 

880513091 

□ 

GASKET 

NOTREC 

88 

E 

880112111 

□ 

GASKET 

NOTREC 

86 

E 

851122021 

□ 

GASKET 

NOTREC 

86 

E 

860326021 

□ 

GASKET 

NOTREC 

86 

E 

860211021 

□ 

GASKET 

NOTREC 

85 

E 

850326021 

□ 

GASKET 

NOTREC 

82 

E 

811016081 

□ 

GASKET 

NOTREC 

81 

E 

810720101 

□ 

GEARBOX  42 

NOTREC 

88 

E 

880318041 

□ 

GEARBOX  42 

NOTREC 

86 

E 

860802111 

□ 

GEARBOX 42 

NOTREC 

86 

E 

860826071 

□ 

UH~1  Accident  Records 


I  Coiwponen^*^ 


Part 

Number 

FY 

AMC 

1  Case  Number  | 

GEARBOX  42 

NOTREC 

83 

E 

830127011 

□ 

GEARBOX  90 

NOTREC 

89 

E 

890324041 

□ 

GEARBOX  90 

NOTREC 

89 

E 

890313161 

□ 

GEARBOX  90 

NOTREC 

89 

E 

890516021 

□ 

GEARBOX  90 

NOTREC 

86 

E 

860521011 

□ 

GEARBOX  90 

NOTREC 

86 

E 

860429121 

□ 

GEARBOX  90 

NOTREC 

86 

E 

860826071 

□ 

GEARBOX  90 

NOTREC 

84 

E 

831220051 

□ 

GEARBOX  90 

NOTREC 

83 

E 

821028151 

□ 

GEARBOX  90 

NOTREC 

83 

E 

821017011 

□ 

GEARBOX  90 

NOTREC 

83 

E 

830615031 

□ 

GEARBOX  90 

NOTREC 

82 

E 

820224041 

□ 

GEARBOX  90 

NOTREC 

81 

E 

810601021 

□ 

GEARBOX  90 

NOTREC 

81 

E 

810412031 

□ 

GEARBOX  90 

NOTREC 

88 

D 

880627101 

□ 

GEARBOX  90 

NOTREC 

88 

D 

880627101 

m 

GENERATOR 

NOTREC 

86 

E 

851208061 

□ 

GENERATOR 

NOTREC 

84 

E 

840228041 

□ 

GENERATOR 

NOTREC 

84 

E 

840120071 

□ 

GENERATOR 

NOTREC 

84 

E 

840210091 

□ 

HANGER  ASS 

NOTREC 

86 

E 

851228011 

□ 

HANGER  ASS 

NOTREC 

82 

E 

820622171 

□ 

HANGER  ASS 

NOTREC 

81 

C 

810320171 

□ 

HOSE  ASSY 

NOTREC 

90 

E 

900222051 

□ 

HUBM/R 

NOTREC 

85 

E 

841010041 

□ 

HUBM/R 

NOTREC 

88 

D 

880327041 

□ 

LINE 

NOTREC 

89 

E 

890228101 

□ 

LINE 

NOTREC 

86 

E 

860702021 

□ 

LINE 

NOTREC 

85 

E 

850614011 

□ 

LINE 

NOTREC 

82 

E 

820121141 

□ 

LINE 

NOTREC 

82 

E  ^ 

820121131 

□ 

MTR  BLADE 

NOTREC 

89 

E  i 

890613011 

□ 

M/R  BLADE 

NOTREC 

89 

E 

890606081 

□ 

M/R  BLADE 

NOTREC 

89 

E 

890603061 

□ 

M/R  BLADE 

NOTREC 

88 

E 

880415171 

□ 

M/R  BLADE 

NOTREC 

88 

E 

880808031 

□ 

M/R  BLADE 

NOTREC 

88 

E 

880712091 

□ 

M/R  BLADE 

NOTREC 

87 

E 

861202021 

□ 

UH-1  Accident  Records 


Component:  ROTOR/XMSN 


Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

M/R  BLADE 

NOTREC 

87 

E 

870601111 

□ 

M/R  BLADE 

NOTREC 

86 

E 

851013041 

□ 

M/R  BLADE 

NOTREC 

85 

E 

850524021 

□ 

M/R  BLADE 

NOTREC 

85 

E 

841031021 

□ 

M/R  BLADE 

NOTREC 

83 

E 

821220011 

□ 

M/R  BLADE 

NOTREC 

81 

E 

810528171 

□ 

M/R  BLADE 

NOTREC 

81 

E 

801211161 

□ 

M/R  BLADE 

NOTREC 

88 

D 

880327041 

□ 

M/R  BLADE 

NOTREC 

88 

D 

880327041 

□ 

MANIFOLD  A 

NOTREC 

83 

E 

830720071 

□ 

MAST  ASSY 

NOTREC 

88 

D 

880327041 

□ 

MOUNT 

NOTREC 

85 

E 

850510061 

□ 

OIL  JET 

NOTREC 

88 

E 

880521061 

□ 

PACKING 

NOTREC 

88 

E 

880628041 

□ 

PACKING 

NOTREC 

83 

E 

830421061 

□ 

PACKING  PR 

NOTREC 

88 

E 

880116041 

□ 

PACKING  PR 

NOTREC 

84 

E 

831202031 

□ 

PACKING  PR 

NOTREC 

84 

E 

831025071 

□ 

PACKING  PR 

NOTREC 

81 

E 

810715051 

□ 

PRESS  SWIT 

NOTREC 

87 

E 

870729011 

□ 

PRESS  SWIT 

NOTREC 

81 

E 

810720011 

□ 

QUILL  ASSY 

NOTREC 

88 

E 

880809041 

□ 

QUILL  ASSY 

NOTREC 

83 

E 

830211121 

□ 

QUILL  ASSY 

NOTREC 

82 

E 

820418041 

□ 

QUILL  ASSY 

NOTREC 

82 

E 

811222061 

□ 

QUELL  INPU 

NOTREC 

89 

E 

881207161 

□ 

SEAL 

NOTREC 

88 

E 

880311021 

□ 

SEAL 

NOTREC 

87 

E 

861025041 

□ 

SEAL 

NOTREC 

87 

E 

870504061 

□ 

SEAL 

NOTREC 

86 

E 

851203081 

□ 

SEAL 

NOTREC 

84 

E 

840229031 

□ 

SEAL 

NOTREC 

84 

E 

831210021 

□ 

SEAL 

NOTREC 

82 

E 

820830071 

□ 

SEAL 

NOTREC 

81 

E 

810224221 

□ 

SEAL 

NOTREC 

81 

E 

810909101 

□ 

SEAL 

NOTREC 

81 

E 

810619011 

□ 

SEAL 

NOTREC 

81 

E 

810505091 

□ 

SEAL 

NOTREC 

81 

E 

810623261 

□ 

B-258 


UH-1  Accident  Records 


Component:  ROTOR/XMSN 


Part 

Number 

SENSING  UN 

NOT REG 

SENSING  UN 

NOT  REG 

SENSING  UN 

NOT  REG 

SLIDER 

NOT  REG 

SPRAG  GLUT 

NOT  REG 

SPRAG  GLUT 

NOT  REG 

SWITGH 

NOT  REG 

SWITGH 

NOT  REG 

SWITGH 

NOT  REG 

SWITGH 

NOT  REG 

SWITGH 

NOT  REG 

SWITGH 

NOT  REG 

SWITGH 

NOT  REG 

SWITGH 

NOT  REG 

SWITGH 

NOT  REG 

SWITGH 

NOT  REG 

SWITGH 

NOT  REG 

SWITGH 

NOT  REG 

SWITGH 

NOT  REG 

SWITGH 

NOT REG 

SWITGH 

NOT  REG 

SWITGH 

NOT  REG 

TAGO  SHELL 

NOT REG 

TAPE 

NOT  REG 

TAPE 

NOT  REG 

TAPE 

NOT  REG 

TAPE 

NOT  REG 

TEMP BULB 

NOT  REG 

TEMP  BULB 

NOT  REG 

TEMP  BULB 

NOT  REG 

TERMINAL 

NOT  REG 

TRANSDUGER 

NOT  REG 

TRANSMISSI 

NOT  REG 

TRANSMISSI 

NOT REG 

TRANSMISSI 

NOT  REG 

TRANSMISSI 

NOT  REG 

TRANSMISSI 

NOT  REG 

TRANSMISSI 

NOT REG 

FY 

AMG 

[  Case  Number 

88 

E 

880618051 

□ 

88 

E 

880115051 

□ 

87 

E 

870817081 

□ 

83 

E 

830812031 

□ 

84 

E 

840831081 

□ 

82 

E 

811223011 

□ 

89 

E 

890918041 

□ 

87 

E 

870417051 

□ 

87 

E 

870225081 

□ 

87 

E 

861017121 

□ 

86 

E 

860313201 

□ 

86 

E 

860107021 

□ 

86 

E 

860805271 

□ 

85 

E 

850304081 

□ 

85 

E 

850417041 

□ 

85 

E 

850917071 

□ 

84 

E 

831116081 

□ 

84 

E 

840209101 

□ 

84 

E 

840118071 

□ 

83 

E 

830730011 

□ 

82 

E 

820117011 

□ 

81 

E 

801104021 

□ 

86 

E 

860318041 

□ 

87 

E 

861029061 

□ 

86 

E 

860930071 

□ 

86 

E 

860608011 

□ 

84 

E 

831108101 

□ 

89 

E 

890201061 

□ 

89 

E 

890201061 

□ 

86 

E 

860807091 

□ 

85 

E 

850903011 

□ 

87 

E  i 

870626021 

□ 

86 

E 

851029151 

□ 

86 

E 

860206081 

□ 

86 

E 

860407051 

□ 

86 

E 

851105021 

□ 

85 

E 

850328161 

□ 

85 

E 

850711011 

□ 

UH~1  Accident  Records 


1  Component:  ROTOR/XMSN  | 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

TRANSMISSI 

NOTREC 

84 

E 

840409081 

□ 

TRANSMISSI 

NOTREC 

84 

E 

831018221 

□ 

TRANSMISSI 

NOTREC 

84 

E 

840516201 

□ 

TRANSMISSI 

NOTREC 

83 

E 

830615091 

□ 

TRANSMISSI 

NOTREC 

83 

E 

821115041 

□ 

TRANSMISSI 

NOTREC 

83 

E 

821129051 

□ 

TRANSMISSI 

NOTREC 

83 

E 

830418121 

□ 

TRANSMISSI 

NOTREC 

83 

E 

830307011 

□ 

TRANSMISSI 

NOTREC 

82 

E 

820709081 

□ 

TRANSMISSI 

NOTREC 

82 

E 

820511061 

□ 

TRANSMISSI 

NOTREC 

82 

E 

820609221 

□ 

TRANSMISSI 

NOTREC 

82 

E 

820412131 

□ 

TRANSMISSI 

NOTREC 

82 

E 

820205151 

□ 

TRANSMISSI 

NOTREC 

82 

E 

820128161 

□ 

TRANSMISSI 

NOTREC 

82 

E 

820304181 

□ 

TRANSMISSI 

NOTREC 

82 

E 

820306031 

□ 

TRANSMISSI 

NOTREC 

81 

E 

810218161 

□ 

TRANSMISSI 

NOTREC 

81 

E 

810121201 

□ 

TRANSMISSI 

NOTREC 

81 

E 

810403141 

□ 

TRANSMISSI 

NOTREC 

81 

E 

810628011 

□ 

TRANSMISSI 

NOTREC 

81 

E 

801009101 

□ 

TRANSMISSI 

NOTREC 

81 

C 

801004061 

□ 

TRANSMITTE 

NOTREC 

90 

E 

900822161 

□ 

TRANSMUTE 

NOTREC 

89 

E 

890810021 

□ 

TRANSMITTE 

NOTREC 

89 

E 

890325021 

□ 

TRANSMITTE 

NOTREC 

88 

E 

880510091 

□ 

TRANSMITTE 

NOTREC 

87 

E 

870824171 

□ 

TRANSMITTE 

NOTREC 

87 

E 

870410041 

□ 

TRANSMITTE 

NOTREC 

87 

E 

870407011 

□ 

TRANSMITTE 

NOTREC 

86 

E 

860607041 

□ 

TRANSMITTE 

NOTREC 

86 

E 

851019041 

□ 

TRANSMITTE 

NOTREC 

85 

E 

841107031 

□ 

TRANSMITTE 

NOTREC 

85 

E 

850110141 

□ 

TRANSMITTE 

NOTREC 

84 

E 

840821091 

□ 

TRANSMITTE 

NOTREC 

83 

E 

830924051 

□ 

TRANSMITTE 

NOTREC 

82 

E 

820823091 

□ 

TRANSMITTE 

NOTREC 

82 

E 

820929011 

□ 

TRANSMITTE 

NOTREC 

81 

E 

801217051 

□ 

B-260 


UH-1  Accident  Records 


1  Component:  ROTOR/XMSN  | 

I 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

TRANSMITTE 

NOTREC 

81 

E 

801101031 

□ 

TUBE 

NOTREC 

85 

E 

850820061 

□ 

1  TUBE 

NOTREC 

85 

E 

850906011 

□ 

VALVE 

NOTREC 

90 

E 

891231031 

□ 

VALVE 

NOTREC 

88 

E 

880510131 

□ 

VALVE 

NOTREC 

86 

E 

860731051 

□ 

VALVE 

NOTREC 

84 

E 

840907121 

□ 

VALVE 

NOTREC 

83 

E 

830516161 

□ 

VALVE 

NOTREC 

82 

E 

811015091 

□ 

WIRE 

NOTREC 

89 

E 

890918011 

□ 

WIRE 

NOTREC 

89 

^  E 

881118131 

□ 

WIRE 

NOTREC 

89 

E 

881208061 

□ 

WIRE 

NOTREC 

89 

E 

890113031 

□ 

WIRE 

NOTREC 

88 

E 

880621131 

□ 

WIRE 

NOTREC 

88 

E 

880217151 

□ 

WIRE 

NOTREC 

88 

E 

880405021 

□ 

WIRE 

NOTREC 

88 

E 

880830141 

□ 

1  WIRE 

NOTREC 

87 

E 

870413041 

□ 

1  WIRE 

NOTREC 

87 

E 

870226111 

□ 

1  WIRE 

NOTREC 

87 

E 

870717111 

□ 

1  WIRE 

NOTREC 

87 

E 

861217031 

□ 

1  WIRE 

NOTREC 

87 

E 

861103081 

□ 

1  WIRE 

NOTREC 

86 

E 

860612211 

□ 

1  WIRE 

NOTREC 

86 

E 

860305121 

□ 

1  WIRE 

NOTREC 

86 

E 

851212131 

□ 

WIRE 

NOTREC 

86 

E 

860805091 

□ 

WIRE 

NOTREC 

86 

E 

860614031 

□ 

WIRE 

NOTREC 

86 

E 

860406011 

□ 

WIRE 

NOTREC 

85 

E 

850916261 

□ 

WIRE 

NOTREC 

85 

E 

841120111 

□ 

WIRE 

NOTREC 

85 

E 

850219101 

□ 

WIRE 

NOTREC 

85 

E 

850208021 

□ 

WIRE 

NOTREC 

85 

E 

850513031 

□ 

WIRE 

NOTREC 

85 

E 

850421031 

□ 

WIRE 

NOTREC 

85 

E 

850829231 

□ 

WIRE 

NOTREC 

85 

E 

841004161 

□ 

1  WIRE 

NOTREC 

85 

E 

841003161 

1  WIRE 

NOTREC 

85 

E 

841109011 

□ 

B-261 


UH-1  Accident  Records 


Component:  ROTOR/XMSN 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

WIRE 

NOTREC 

85 

E 

850402171 

□ 

WIRE 

NOTREC 

84 

E 

840210161 

□ 

WIRE 

NOTREC 

84 

E 

840617011 

□ 

WIRE 

NOTREC 

83 

E 

830316061 

□ 

WIRE 

NOTREC 

83 

E 

830405251 

□ 

WIRE 

NOTREC 

83 

E 

830717021 

□ 

WIRE 

NOTREC 

83 

E 

830617131 

□ 

WIRE 

NOTREC 

82 

E 

811118081 

□ 

WIRE 

NOTREC 

82 

E 

811117141 

□ 

WIRE 

NOTREC 

82 

E 

820330171 

□ 

WIRE 

NOTREC 

82 

E 

820325131 

□ 

wniE 

NOTREC 

82 

E 

820626081 

□ 

WIRE 

NOTREC 

82 

E 

820302121 

□ 

WIRE 

NOTREC 

82 

E 

820203071 

□ 

WIRE 

NOTREC 

81 

E 

810212021 

□ 

WIRE 

NOTREC 

81 

E 

810910151 

□ 

BEARING  BA 

PAM9107NPPA2702 

82 

E 

820814011 

□ 

BEARING  BA 

PAN9107NPPA2702 

86 

E 

860512031 

□ 

TAPE 

PPPT680 

86 

E 

851120031 

□ 

PACKING  PR 

S12561241 

86 

E 

860314021 

□ 

DAMPER  M/R 

SGT5206 

84 

E 

840713131 

□ 

PLATE  OUTE 

SKCP217511 

82 

E 

820217361 

□ 

DRIVE  SHAF 

SKCP2281103 

90 

E 

900216021 

□ 

DRIVE  SHAF 

SKCP2281103 

90 

E 

900404241 

□ 

DRIVE  SHAF 

SKCP2281103 

90 

E 

900612031 

□ 

DRIVE  SHAF 

SKCP2281103 

89 

E 

890830091 

□ 

DRIVE  SHAF 

SKCP2281103 

89 

E 

881006061 

□ 

DRIVE  SHAF 

SKCP2281103 

89 

E 

890406151 

□ 

DRIVE  SHAF 

SKCP2281103 

89 

E 

890530121 

□ 

DRIVE  SHAF 

SKCP2281103 

89 

E 

890622101 

□ 

DRIVE  SHAF 

SKCP2281103 

89 

E 

890713131 

1  1 

DRIVE  SHAF 

SKCP2281103 

87 

E 

870220201 

□ 

DRIVE  SHAF 

SKCP2281103 

87 

E 

870112081 

□ 

DRIVE  SHAF 

SKCP2281103 

87 

E 

870916221 

□ 

DRIVE  SHAF 

SKCP2281103 

86 

E 

860908101 

□ 

BOLT  SHEAR 

SKCP231413 

85 

E 

850115021 

□ 

TRANSMITTE 

TRU66A 

90 

E 

900103011 

□ 

TRANSMITTE 

TRU66A 

89 

E 

890814071 

□ 

B-262 


UH-1  Accident  Records 


Component:  ROTOR/XMSN 


Part 

Number 

FY 

AMC 

1  Case  Number 

TRANSMITTE 

TRU66A 

89 

E 

890310011 

□ 

TRANSMITTE 

TRU66A 

1  88 

E 

880914121 

□ 

TRANSMITTE 

TRU66A 

88 

E 

871013191 

□ 

TRANSMITTE 

TRU66A 

86 

E 

860318061 

□ 

TRANSMITTE 

TRU66A 

86 

E 

851108131 

□ 

TRANSMITTE 

TRU66A 

85 

E 

850625131 

□ 

TRANSMITTE 

TRU66A 

85 

E  i 

850327011 

□ 

TRANSMITTE 

TRU66A 

85 

E 

850127011 

□ 

CHIP  DETEC 

VBC12 

88 

E 

880206081 

□ 

CHIP  DETEC 

VBC12 

85 

E  1 

850517091 

□ 

CHIP  DETEC 

VBC12 

83 

E  1 

821111081 

□ 

CHIP  DETEC 

VBC12 

83 

E  I 

830209021 

□ 

RINGCLUTC 

X134296 

85 

E  i 

850317061 

□ 

RINGCLUTC 

X134296 

84 

E  i 

831117071 

□ 

RINGCLUTC 

X134296 

82 

E  1 

820621111 

□ 

RINGCLUTC 

X134296 

81 

i  E 

810429051 

□ 

RINGCLUTC 

X134296 

83 

830425021 

□ 

VH-l  Component  Analysis 


Component:  SPEC  TOOLS 

Part 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

Total 

BRACE  ASSY 

1 

.13 

1 

.01 

HOSE 

1 

.13 

1 

.01 

NVGWIRE 

m 

1 

.14 

1 

.01 

TIEDOWN 

m 

mill 

1 

.14 

Bl 

■ 

1 

.01 

WIRE 

1 

.13 

■ 

■ 

■ 

■ 

1 

.01 

Total 

IB 

lllllllllllllli 

3 

.4 

1 

.14 

1 

.14 

Bi 

Bi 

5 

.07 

B-264 


UH-1  Accident  Records 


^Component:  SPEC  TOOLS  | 

1  Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

1  BRACE  ASSY 

20407052713 

83 

c 

821109051 

□ 

1  HOSE 

NOTREC 

83 

c 

830527101 

□ 

1  NVGWIRE 

NOTREC 

84 

E 

840126041 

□ 

1  WIRE 

NOTREC 

83 

E 

830407091 

□ 

1  TIEDOWN 

SW19612 

85 

D 

850622021 

□ 

UH-1  Component  Analysis 
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Component:  UTILITY 


Part 

Number 

FY 

> 

O 

1  Case  Number 

BLOWER  UNI 

1699017 

90 

^  E 

891127111 

□ 

BLOWER  UNI 

1699017 

90 

i  E 

900211021 

□ 

BLOWER  UNI 

1699017 

88 

1  E 

880307131 

□ 

BLOWER  UNI 

1699017 

86 

E 

860116161 

□ 

BLOWER  UNI 

1699017 

85 

E 

850213121 

□ 

BLOWER  UNI 

2040722617 

89 

E 

881202091 

□ 

BLOWER  UNI 

2040722617 

87 

E 

861126061 

□ 

BLOWER  UNI 

2040722617 

85 

E 

850324041 

□ 

BLOWER  UNI 

2040722617 

85 

E 

850119031 

□ 

BLOWER  UNI 

2040722617 

83 

E 

821021151 

□ 

VALVE  MIXI 

20407226211 

83 

E 

830217061 

□ 

VALVE  ASSY 

2050704425 

84 

E 

840202111 

□ 

BLOWER  UNI 

2050722041 

81 

E 

810126211 

□ 

VALVE  ASSY 

2050722773 

86 

E 

851127051 

□ 

VALVE  ASSY 

2050722773 

86 

E 

851010121 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

90 

E 

900112131 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

90 

E 

891027131 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

90 

E 

900624071 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

89 

E 

890727111 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

88 

: 

E 

880614171 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

88 

E 

880130011 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

88 

E  i 

880820031 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

88 

E 

871127011 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

88 

E 

871123161 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

88 

E 

880506071 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

87 

E 

870609211 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

87 

E 

870914101 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

87 

E 

861223021 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

87 

E 

870204131 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

87 

E 

870509021 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

87 

E 

870515141 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

87 

E 

861128011 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

i  87 

E 

861203081 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

86 

E 

860512101 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

86 

E 

860514111 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

86 

E 

860510051 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

86 

E 

860522021 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

86 

E 

860614071 

□ 

B-267 
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Component:  UTILITY 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

CONTROL  AL 

22702851 

86 

E 

860722111 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

86 

E 

860619051 

□ 

CONTTIOL  AL 

22702851 

85 

E 

841009081 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

85 

E 

850518061 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

85 

E 

850513071 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

85 

E 

850328041 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

85 

E 

850219111 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

85 

E 

841128061 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

84 

E 

831007031 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

84 

E 

831115091 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

84 

E 

840924081 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

84 

E 

840719091 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

84 

E 

840125041 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

84 

E 

840125201 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

84 

E 

840214141 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

84 

E 

840214061 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

84 

E 

840119121 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

84 

E 

831129071 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

83 

E 

821019061 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

83 

E 

830805011 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

83 

E 

830719021 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

83 

E 

830726091 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

83 

E 

830511061 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

83 

E 

821105111 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

83 

E 

821210071 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

83 

E 

821208121 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

83 

E 

830627101 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

83 

E 

830629031 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

82 

E 

820211091 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

82 

E 

820208191 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

82 

E 

820123021 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

82 

E 

820329041 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

82 

E 

820701061 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

82 

E 

820105101 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

82 

E 

811202301 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

82 

E 

820115151 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

82 

E 

811109111 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

82 

E 

811106041 

□ 
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Component:  UTILITY 


Part 

1  Number 

FY 

AMC 

1  Case  Number 

CONTROL  AL 

22702851 

82 

E 

820618071 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

82 

E 

820317041 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

82 

^  E 

820927071 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

82 

E 

811028171 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

82 

E 

811114081 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

81 

E 

801204041 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

81 

E 

801201021 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

81 

E 

801125111 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

81 

E 

810116131 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

81 

E 

810520201 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

81 

E 

810901151 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

81 

E 

810831031 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

81 

E 

810410031 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

81 

E 

810127021 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

81 

E 

810223061 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

81 

E 

810605091 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

81 

E 

810317121 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

81 

E 

810813161 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

81 

E 

810212071 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

81 

E 

810520211 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

81 

E 

810616151 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

81 

E 

801216191 

□ 

CONTROL  AL 

22702851 

88 

D 

880520021 

□ 

CONTROL  AL 

2270285A 

82 

E 

820925021 

□ 

SENSING  EL 

29418023 

90 

E 

900108051 

□ 

SENSING  EL 

29418023 

88 

E 

880209031 

□ 

SENSING  EL 

29418023 

88 

E 

880312091 

□ 

SENSING  EL 

29418023 

88 

E 

880122191 

□ 

SENSING  EL 

29418023 

88 

E 

880416011 

□ 

SENSING  EL 

29418023 

87 

E 

870521101 

□ 

SENSING  EL 

29418023 

87 

E 

870421191 

□ 

SENSING  EL 

29418023 

86 

E 

860805111 

□ 

SENSING  EL 

29418023 

85 

E 

850612061 

□ 

SENSING  EL 

29418023 

85 

E 

850227041 

□ 

SENSING  EL 

29418023 

85 

E 

850521051 

□ 

SENSING  EL 

29418023 

85 

E 

850212101 

□ 

SENSING  EL 

29418023 

84 

E 

840814091 

□ 

SENSING  EL 

29418023 

84 

E 

840210201 

□ 

B-269 


UH-1  Accident  Records 


Component:  UTILITY 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number 

SENSING  EL 

29418023 

84 

E 

840308111 

□ 

SENSING  EL 

29418023 

84 

E 

840308121 

□ 

SENSING  EL 

29418023 

84 

E 

840420071 

□ 

SENSING  EL 

29418023 

84 

E 

840223111 

□ 

SENSING  EL 

29418023 

83 

E 

830819051 

□ 

SENSING  EL 

29418023 

83 

E 

830802121 

□ 

SENSING  EL 

29418023 

83 

E 

830810071 

□ 

SENSING  EL 

29418023 

83 

E 

830104141 

□ 

SENSING  EL 

29418023 

83 

E 

821209131 

□ 

SENSING  EL 

29418023 

81 

E 

810801011 

□ 

RESISTOR  A 

412501000 

90 

E 

900220031 

□ 

RESISTOR  A 

412501000 

89 

E 

881129011 

□ 

RESISTOR  A 

412501000 

89 

E 

890711131 

□ 

RESISTOR  A 

412501000 

89 

E 

890809041 

□ 

RESISTOR  A 

412501000 

89 

E 

890112181 

□ 

RESISTOR  A 

412501000 

88 

E 

880717081 

□ 

RESISTOR  A 

412501000 

88 

E 

880202131 

□ 

RESISTOR  A 

412501000 

87 

E 

870310201 

□ 

RESISTOR  A 

412501000 

87 

E 

861003081 

□ 

RESISTOR  A 

412501000 

87 

E 

870120041 

□ 

RESISTOR  A 

412501000 

86 

E 

860617221 

□ 

RESISTOR  A 

412501000 

86 

E 

860616021 

□ 

RESISTOR  A 

412501000 

86 

E 

851023101 

□ 

RESISTOR  A 

412501000 

86 

E 

860927031 

□ 

RESISTOR  A 

412501000 

86 

E 

860927061 

□ 

RESISTOR  A 

412501000 

85 

E 

850212091 

□ 

RESISTOR  A 

412501000 

85 

E 

850329091 

□ 

RESISTOR  A 

412501000 

85 

E 

850425161 

□ 

RESISTOR  A 

412501000 

85 

E 

850226041 

□ 

RESISTOR  A 

412501000 

85 

E 

850104051 

□ 

RESISTOR  A 

412501000 

84 

E 

840426141 

□ 

RESISTOR  A 

412501000 

82 

E 

820117021 

□ 

RESISTOR  A 

412501000 

82 

E 

820805101 

□ 

RESISTOR  A 

412501000 

81 

E 

810802011 

□ 

RESISTOR  A 

412501000 

81 

E 

810310211 

□ 

MOUNT 

41531 

88 

E 

880429041 

□ 

MOUNT 

41531 

82 

E 

820306071 

□ 

CONNECTOR 

41806 

86 

E 

860419011 

□ 
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Component:  UTILITY 

1 

Number 

FY 

AMC 

1  Case  Number  | 

CONNECTOR 

41806 

83 

E 

830617101 

□ 

CONNECTOR 

41806 

83 

E 

830928051 

□ 

CONNECTOR 

41806 

82 

E 

820512021 

□ 

HOIST 

42305TC700 

86 

E 

860616211 

□ 

INSULATION 

85T412 

83 

E 

830816121 

□ 

VALVE  ASSY 

BYLB9272 

89 

E 

890303041 

□ 

VALVE  ASSY 

BYLB9272 

87 

E 

861002091 

□ 

VALVE  ASSY 

BYLB9272 

85 

E 

850711051 

□ 

VALVE  ASSY 

BYLB9272 

84 

E 

840131131 

□ 

VALVE  ASSY 

BYLB9272 

83 

E 

830317011 

□ 

VALVE  ASSY 

BYLB9272 

83 

E 

830104211 

□ 

VALVE  ASSY 

1  BYLB9272 

81 

E 

810206071 

□ 

VALVE  ASSY 

BYLB9272 

81 

E 

810224191 

□ 

VALVE  MIX! 

BYLB94461 

81 

E 

810611021 

□ 

MOUNT 

H1531 

84 

.E 

831209071 

□ 

BEARING 

J33032 

86 

i  E 

851227031 

□ 

BEARING 

J33C32 

86 

E 

851213071 

□ 

BEARING 

J33C32 

86 

E 

851213071 

m 

SWITCH 

MS250893C 

85 

E 

850808091 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

85 

E 

841202021 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

85 

E 

841212071 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

83 

E 

830727021 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

83 

E 

830701011 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

83 

E 

830126031 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

82 

E 

820718041 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

82 

E 

811013111 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

82 

E 

820924041 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

81 

E 

810707121 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

81 

E 

810204021 

□ 

CONNECTOR 

NOTREC 

81 

E 

810505041 

□ 

CONTROL  AL 

NOTREC 

87 

E 

861102011 

□ 

CONTROL  AL 

NOTREC 

83 

E  ^ 

830124081 

□ 

CONTROL  AL 

NOTREC 

83 

E 

830118031 

□ 

FIRE  DETEC 

NOTREC 

87 

E 

870511101 

□ 

FIRE  DETEC 

NOTREC 

84 

E 

840402111 

□ 

FIRE  DETEC 

NOTREC 

82 

E  i 

820609121 

□ 

GASKET 

NOTREC 

84 

E 

840410031 

□ 

HEATER 

NOTREC 

87 

E 

870219241 

□ 
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Component:  UTILITY  | 

Part 

Number 

FY 

AMC 

Case  Number  | 

PROBE 

NOTREC 

86 

E 

851003171 

□ 

RESISTOR  A 

NOTREC 

84 

E 

831007071 

□ 

RESISTOR  A 

NOTREC 

84 

E 

831116061 

□ 

RESISTOR  A 

NOTREC 

83 

E 

821220041 

□ 

RESISTOR  A 

NOTREC 

83 

E 

821208311 

□ 

SEAL 

NOTREC 

86 

E 

851025041 

□ 

SENSING  EL 

NOTREC 

86 

E 

860806041 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

86 

E 

860731011 

□ 

SWITCH 

NOTREC 

84 

E 

831108051 

□ 

VALVE  AIR 

NOTREC 

83 

E 

830726011 

□ 

VALVE  ASSY 

NOTREC 

90 

E 

900915021 

□ 

VALVE  ASSY 

NOTREC 

86 

E 

860212061 

□ 

VALVE  ASSY 

NOTREC 

84 

E 

840807091 

□ 

WIRE 

NOTREC 

90 

E 

900718131 

□ 

WIRE 

NOTREC 

89 

E 

881027011 

□ 

WIRE 

NOTREC 

89 

E 

881013131 

□ 

WIRE 

NOTREC 

87 

E 

870112101 

□ 

WIRE 

NOTREC 

87 

E 

870326021 

□ 

WIRE 

NOTREC 

86 

E 

860708081 

□ 

WIRE 

NOTREC 

86 

E 

860708141 

□ 

WIRE 

NOTREC 

85 

E 

850402141 

□ 

WIRE 

NOTREC 

83 

E 

830714021 

□ 

WIRE 

NOTREC 

83 

E 

830510091 

□ 

WIRE 

NOTREC 

82 

E 

820816071 

□ 

WIRE 

NOTREC 

82 

E 

820120051 

□ 

WIRE 

NOTREC 

82 

E 

820416051 

□ 

WIRE 

NOTREC 

82 

E 

811229081 

□ 

WIRE 

NOTREC 

82 

E 

820411011 

□ 

WIRE 

NOTREC 

81 

E 

810423201 

□ 

r 
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